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غخداطا يوم المحصارب 
تحتفل ممر غدا - الخميس - بذكرى 
الشهيد غيد المئعم رياض كرمز لشهداء 


حرب الاستتزاف حيث فقد حياته وهو- 


يتفقد الجبهة فى مدينة الاسماعلية . 

“قدا الخمينس ٠‏ يجى»:الذين لا خوف 
عليهم ٠‏ الى فوهات مدافعنا. والى 
معسكراتنا ومتازلتا “وموائدتنا. الى 
أسمارئا وصحفنا ' وأقمارنا وسواعينا 
المعروقة .. لتحتفل معا بيومهم صاحب 
القرح' المزدوج : يوم الشهيد » يوم عبد 
النعم رياض , والقسم الذى لو تعلمون. 
عظيم ٠‏ لدتخارب .< 'خنحارب » ويوم 
المجاريين القدماء منهم ٠‏ والمحدثون '. 

ومن نأحيتها قررت وزارة الدقاع 
توحيد الاحتفال لاول مرة يذكرى عيد 
النعم رياض ويوم المحاريين فى 5 
مارس. ٠‏ حيث يتوجه اللشير أبو غزالة 
غدا. الي قير الجندى المجهول , ٠‏ ليضع 
اكليلا من الزهور ٠‏ وحيث تحتفل جمعية 
المحارنين القدماء. ٠١8(‏ آلف 
عضؤ) ٠‏ بأبنائها مع الجمعيات العربية 
المناظرة ٠‏ : 

تحية للشهداء من فجر التاريخ الى أن 
يرث الله الارض . وتحية ية للمحارب د 
زاد عن الوطن بأدواته الحجرية » 


رقاقه على السلاح ضد الصهيوتية ق 7 


و1ه_و/ا< وا , والمعاركا مستمره.. 
أيها السادة الشهداء والمخاريون .. 




















1 , الأمين العام 
. لالد محبي الدين 
1 رئيس مجلس الإدارة ورقيس التحرر 
تطقى واكد 
رطيس اللتتحرير 


محمود المشبراعى 


الركم البرييدى 11111١‏ 


الوطتى التعتدى الوحداوي 


العنوان 7 ؟ شارع كسد المخاتق تروت نتاهق 
دام 1 لهي السنين 


تقارير للرئيس من المحجوب ووالى والشاذلى 


كتب عي الحضرى 


٠‏ الاهانى » ان اجراءات سوف يتخذها الرئيس لمعالجة الاذار السلبية للاحداث الاخيرة .ريما تشمل اجراءات 
بشان "2 الوزارة ومجلس للشعب من المرجح ان يكون على راسها اقصاء اللواء زكى يدر عر الموقع الوزارى 
واكدت مصادر موثوق بها ان. الرئيس حسنى ميارك يعد عودته من جولته الاوروبية سوف يراس اجتماعا لمجلس 
الوزراء كناقشة تقرير مفصل.عن احداث مجلس الشعب يعكف على اعداده الان الدكتور رفعت المحجوب 


وق تقس الوقتٍ يعد الدكتور يوشف 
والى امين علم الحزب الوطنى تقريرا 
للرئيس عن راى الحزب فى الاحداث كما 
طلب_الرئيس من كمال الشاذلى رئيس 
الهيئة البرللائية للحزب الوطنى تقريرا 
عن زاى الهيثة فى الاحداث لقنمه الى 
ه ملف | الازمة عتد 
الاجتماع , ' 


واكدت المصادر ان الوزراء الذين . 


حضروا جلسة «٠‏ الازمة» سوف 


تي الغام يبحت فل تدحت فى احدند دحنق كه 





وعلمت ٠‏ الأقال © أن تيع 
النياية العامة ستشمل صصدة وجدية 
اوامر التسجيل للتائب صلاح 


ابواسماعيل وعما اذ1 كانتت قانونية من . 
. سيكلق احد نواية الساعدين للتحقيق ف 


للضمانات التى كلفها الدستور للحرياق ٠‏ 
. والحقوق ' العامة للمواطتين . 


وستشمل 
التحقيقات زكى بدر وزير الدأخلية وكبار 
مساعديه للساعلتهم عن عدم اخطارهم 





بسيب سوغ الادارة 0 


قررت الجمعية, العدومية لشركة مصر 
للهتدسة والانشاءات احدى شركات بنك 
مسر أمسى الثلاثاء قرارا ياستمرار 
تصفية الشركة ألتى لدت الى خسائر 
قيمتها 54 مليون جنيه . 0 <. 


لم تلتفت الجمعنية العمومية الى مذكرة. |. 


اللجنة التقايية التى ارجعت الخساتوالي 
سوء الادارة - 


5 3 


يتقدمون يارائهم مكتوية للرئيس قبل 
اجتماع مجلس الوزراء , 

من ناحية اخرى تعد جهات قضائية 
يوزارة العدل ٠‏ الراى القانونى ٠‏ .اق 
الاحداث -وخاصة فيما يتعلق بالصورة 
العا 0 شرائط الفيديو 





وكا الرئيس ميارك قد عفد اجتماعا - 
ف اعقلي . الاحداث مع عدد من 
تشناريه. من بينهم الدكتور أسامة 


ع كي لدي ا لاه 


: ايواسماعيل : لان ذلك ' اعتداءا صارهًا 


على ٠‏ الدستور والقائون ‏ 
وعلمت ٠‏ الاهالى » ان الناتب العام 


أحذاث مجلس الشعب ومراجعة الاوامر 
وذلك يناء على طلب مجلس القضاء 
الاعلى لعرضها عليه ف اجتماعه القلدم 
الذى يعقد يوم الاثنين اسيوعيا . 

من ناحية اخرى صرح أمسن مصدر 


ب قضائى كيير يالتياية العامة « للاهالى » : 
بان النيلية. لم تستدع يعد الصحقى |' 


ايمن نور للتحقيق معه يشآن تسجيلات. 
وزارة الداخلية له :بتهمة تلقيق صور 
التمذيب واشاعة اليلبلة ونشر صمور 


ومعلؤمات . غير ' صنحيحة: كما لم تحقق ' 


ايضاً يعد ف بلاغه حول مااذاع» وزيد 
الداخلية ضده يمجلس.الشعب اثناء نظر 
الاستجوابات المقدمة له . 


واضاف المصدر .. أن التياية لم 


تتتذ ى الجراءات قانوتية حتى الان 
“المساعلة الشين صلاح إب إيواسماعيل 


وزدر الخارجية' الامريكى . 





٠ |‏ إن اجتماعة الاو قرى مجلان تتقلية" أ 
الصخقيين برئاسة الثقيب الجديد مكرم 

محمد أحمد: اول اعس 'تشكيل هيئة 
مكتيه ا الاشاتذة الزملاء امينة ع 





الباز مدير مكتب الرئيس. للشئون 
السياسية ورأى مستشارو الرئيس أن 


اللناقشة الرسمية اصبحت اكثر الحاحا 


يعد ان تقدمت قيادات المعارضة بمذكرة 
للرئيس لمناقشة التطوراتء والأحداثك 
الآخيرة . 


وانتهي الاجتماع الى ارجاء بدء. 


المناقشة إلى ان يتم البحث ف تقرير لجنة 
القيم وهو ما حدث بالفعل فى جلسة 
الاحد الماضى .يقصل النائي طلعت 
زسلان - 


عيسى وكيلا : 
واسامة سرايا اميناً للصندوق ‏ 


ع ار فاسة مجارك .. ولو فهاد 


































و« 


. صدق عينيك .. هذا هو ميدان اللواء زكى بدر 


نعم - 

الميدان عن قبل كان اسمه ١‏ ميدلن البعوث الاسلامية , 

و .. فجاة : وجدنا هذه ٠‏ اليافطة ٠‏ التى ربما تكون قد وضعت احتفالا 
بسياسات الوزير وتجاحه الاخير إن مجلس الشعب 


تصوير : عمر انس 


0 الاهالى تطالب بنشيى النْص الكامل لوثائق اتفاقية طابا 





' 5 / من مرضى 
الدرن بالريف 
اشارت 0 فادهد البحوث 
الزراعية الى أن 57 / من مرمى 
الدرن الرئوى يعيشون بالمناطق 
الريفية . نتيجة اختلاطهم المباشر 
بالحيوانات ٠‏ والتى ينتشر بيتها 
ميكروب السل البقرى وقال مصدر 


مصئول ان الاف طن لين قيمتها 7 
عليون جنيه وما يعادل مليون جنيه 


ع جين عمد امد 
الصل البقرى . 3 


مصر من اهم الدول المستهلكة للمخدر ات 
مسناعد /ا١ا‏ :دولة من مصدرى المخدرات 


قال وزير الخلرجية الامركية ©(حنيمس بيكر) اق تفريى : 
قدمه الى الكونجرس حول انتاج واستهلاك اللخدرات إلا .. 
العام . ان: مصر مستهلك رئيس للمخدرات وخاصة ' - : 

كمعا. انها تعد. تقطة' تهريب د 22 اق البرازيل ٠‏ 

١ <0 +‏ جامايكا ء ماليزيا .. المغرب ٠‏ نيجيريا 
٠ 5‏ #لارجتتين ٠ ٠»‏ بلغاريا لين سلطل الع ٠‏ قيرص ٠‏ 
١‏ اليونكن ء هلييتى » ٠‏ اتدوتسيا ٠‏ ايراق + 
بليذى .مضي 


الهيروين والحشيش , 


مخدرات: للأسواق الاوربية :والامريكية .. 


| وقال. (بيكر) افق تقريره' إن 


الرئيسية الصدره للمخدرات تنلل مصاعدات اقتصادية ١‏ 





مصرع + عاملات واصاية 9 خرين. 


كتب محمد البرغوتى 5 رفض مجلس 1 


ادارة شركة مضز لحليح الاقفن 


محمود دقهلية . 
كانت السيازة النقل 7 





العمال والعائلات إلى ا قد 


اصطدمت يسيارةٍ اخرى مما فر عن 


.فصرع ؟ عاملات واطباية الا عافلا ' 
وعاملة اخردن ق اكدوير تكاشى . لوقا 





. اسع مجلس إدارة الشركة 3 نفس 


:ايوم اتحادث. يطرد جميع ‏ العاملين 
؛ بالدقهلية دفع تعويضات لاسر ضحليا + 
حادث عمال. وعاملات. د اميت ٠.‏ 


بلتجلج وتزويى محفر شرطة انيت 
.فيه أن . الشركة كانت متعطلة كى 


: تتهرب من مسببوليتها عن 'العمال .. 

جذير بالئكر أن الشركة كانت.قد 3 
' إعترفت يحقوق : العمال عقب تحرك .. 
ا لجنة حزب ‏ التجمع يميت محمود 


وآماتة الحزْنٍ يدكرنس :- ثم عابت 
الشركة وانكرت حقوقهمٍ عرة اخرى .- 





0 الريان التى استولى عليها سعسار , 


او عسكرية من الولايات المتحدة . واوصى ( ييكر ) بضم 
. ( يورما ) و( لادس ) الى قائمة الدول المتورطة فى تصدير 
ا تنتعش 
الاكولدور ٠‏ لمن كونج . 


. تليلائد , تركيا ٠‏ 


, تيال‎ ٠ 


© مصادر نطلعة اكدت أن الامين 
| العام لمجلص التعاون العريى ٠‏ 
سيكون احد. وزراء اليمن ٠‏ وان 


عامل السن والحالة الصمحية كان 


.يصفة غير وما ويدعوة. من 
جمعية الصداقة القبرصية 


| جرى معه تفاوض. فق القامرة 


لتوسيطه:. ق استفادة اموال 


بحريتئ بتوكيل مزور ٠.١‏ 
© مراجعة . لموقف الإتفاق مع 


| شركة ايطقية ليناء سد اسن د 


الان تطلب حهة عانية: يغد أن 


0 دقودرا وقابيا حول دور 
يعض الوعلاء والوسطاء 1 


البقية ص ؟ 


٠ 





كب : 


4١‏ وشاطيء اليحر 


والاهاى إذ تنشر نص واحدة من تلك الاتفاقيات 
استناد للصحيفة الاسراثيلية تتطلع الى ان تنتلر 
الحكومة المصرية كل اتفاقيات ( طابا ) حتى يطلع الراى 
العام والمؤسسات السياسية عليها . 

د نصوص الاتقاقية الخاصة بالدخول والخروج 


سيتكن الاسرائيلدون من دخول طليا بجواز سفر 

. او بوثيقه خاصة تصدرها الداخلية الاسرائيلية 

ولا يعكن السقر بها الا لمصر . أو بجوازات سقر عائلية أ 
جماعية بحد اقصى ( 50 ) شخصا . 

© الدخول الى جنوب سيناء مسموح به بدون تاشيره 

وبدون اختام على الجوازات . ولكن يجب ملء بطاقات 

التسجيل في الدخول والخروج ا الزائر ما بين 
خاتم أدارة الجوازات او بطاقة التسجيل 


أحمد سيد حسن 

1 نشرت جريدة ( الجيروزاليم يوست ) الاسرائيلية نص 
الاتفاقية التى رقعتها حكومتا مصر واسرائيل بخصوص 
تنظيم الدخول والخروج من منطقة طابا ؛ وهناك اتفاقيات 
اخرى لم ينشر نصها مثل اتفاقية آدارة فتندق 
( سونستا ) ٠‏ وتحديد خط الحدود النهائى بين النقطة 


إعناء ارس اليس من السأبيرات وايش المت 


© لن يكون هناك تفتيش 





كتب : مدحت الراهد 

دخلت ازمة زكى بدر امس نطاقا جديدا ٠‏ . بحنت الجمعية العادة لمحكعة 
النقض والتى تضم جميع مستشارى المحكمة مذكرة وقعها عدد من القضاة حول 
عوقف السلطة القضائية من سلوك الشرطة والحكومة قانت المذكرة : ان الشرطة 
تغتصب السلطة القضائية وان الحكومة تستفل القضاء لتحقيق اغراض 
سياسية وتستعين بللحتكم لقمع المواطئين فاذا لم توافقها الاحكام فيريت 

بها عرض الحائط ٠‏ . 

وندد المستشارون الموقعون على المذكرة باكراه الشرطة للابرياء عل الاعتراف 
الكاذب حئين مثولهم لنتحقدق وقالت ان اجهزة الامن تزهو بقتل المواطنين 
وصلب جثئهم على صفحات الجراك وتتفرد يتصوير كل ذلك على قواها . 

وقد طلب المستشارون تدخل الجمعية العامة لمحكمة النقض لوضع قرار 
مجلس القضاء الاعلى بصدد جلستى مجلس الشعب موضوع الازمة موضع 
التنفيد 


وكان مجلس القضاء قد ننقش الامر اول امس واخال للنائب العام مادار في 
جلستى الاحد والاثتين (19 . )7١‏ فبراير لاتخاذد مايراه بشاتها . 

والمعروف ان الجلستين قد تضمنتا عن اتهامات من جانب المعارضة لاجهزة 
الامن ابرزها تعذيب المواطتين والتجسس عليهم واسادة استخدام قانون 
الطوارىه وتطبيق العقوبات الجماعية على القرى والاحياء .. كما تضمتت 
الجلستان اتهاما من وزير الداخلية للشيخ صلاح ايواسماعيل بالتعامل في 
السوق السوداء للعملة وأتهاما لصحيفة الوفد بتزييف صور عن التعذيب .- 
كما تصمنت الجلسة وقائع اعتداء متبادل بالصرب والسب . 


[ نص المذكرة والبقية ص 17] 





وقف السودان طوال الاسابدع الماضية على حافة 
الهنوية .. وبينما توقع البعض ان الاتقلاب 
العسكرى قادم فى الطريق , تصرف الجيش بحكمة 


3 وبعد نظر فاعطى انذاره الاخير دون ان يمارس 


٠‏ أبفض الحلال ٠‏ وهو التحرك بالقوات والسيطرة 
على مقاليد الحكم . 

يحدث ذلك ولم يمض على انتفاضة الشعب 
السودانى وخلع نميرى سوى اربع سنوات .. فبل 
اخفقت الددمقراطية في السودان ؟ 

دروس السئوات الاربع تقول انه لاطائل من 
الديمقراطية إذا غابت القضايا الاساسية , 
والقضليا الحدوية عند شعب السودان : لقمة 
العيش . ووحدة الوطن . والدخول الى العصر بكل 
مايحمله تلك من معاتى اقتصلدية وسياسية 
واجتماعية . 

تى مجال القضية الاقتصادية : زادت الديون ولم 
تقل . واستمرت الازمات ولم تتفرج ٠‏ واشتدت 
قبضة صندوق النقد الدوى فارتفعت الأسعار . ٠‏ وزاد 
التضخم . وقنت قرص العمل . وانهارت الحملة , 


. واستشرى النفوذ الخارجى . 


ف مجال القضية الوطنية : استمرت حرب 
الجنوب ٠‏ واستمر" خطر الانفصال . وتزايد 
استنزاف القوات المسلحة واسبتتزاف الاقتصلد 
السودانى فى وقت واحد .. وحين تقدمت بعحضص 
القوى السداسية بمشروع للحل تغلبت المصالح 


اشتداد الازمة المعيشية وخطر التقسيم وغياب 
الامن .. وكان ذلك هو الدرس الأول . 

اما الدرس الثائى فهو واضح للعيان فلايمكز ان 
تستئد الديمقراطية على فضيل سياس واهد .. 
يحكم ويتحكم .. ولايمكن ان تستمر الديمقراطية في 
السودان مستندة على قوى طائفية وعشائرية .. 
ولايمكن ان نكون الديمقراطية هى ديمقراطية 
المدينة وحدها .. وف المديتة ينفرد بها حفنة عن 
الأفراد .. وعدد من الصحف ! 

الديمقراطية على هدا النحو لامعثى لها وكان لايد - 
ان تواجه الازّمة . 

دقى الدرس الثالث وهى لعبة الدين والسياسة 
وعلاقه ذلك بوحدة الوطن .. فالدين زاد د روحى وقوة 
معنوية مائلة تساعد على التقدم .. لكن ليس من 
الدين اخضاع الاخرين فى الوطن . وتهديد وحدة 
المجتصع . . وهو عابدا واضحا فى خلاف الشمال 
والجنوب بالسودان . 

والدروس الثلاثة تقول . 
الطائفية الضيقة لاتفيد .._والمثلورات الاتحل 
المشككل .. وقيدة الديمغرادقية ان تويد للننس 
طريقا للخلاص .. لا اناتغرق فى المهائرات 
والمساجلات .. 

الدرس واضح .. فهل فهمتم > 

السؤال مطروح فق مصر كما هو ف السودان . 






النظرة الحزبية نو 





الحزبية الضيقة فاذهار الاثتلاف السياسى وتدهورت 


الأمور على النحو الذى نعرفه . 


القضايا الاساسية اذن لم تجد حلا 


الوطنية وروح 
.. وكم يكن 


لدى الشعب السودائى معذى للديمقراطية فى ظل 





© سوف تقيم مصر تقطة ثانية للتفتيش بغد نقطة العيور 
الى منطقة طابا بكيلو متر واحد , ولن يتم تحصيل اى 
رسوم من الزوار الذى لن يتعدوا مسافة كيلو مثر واحد 
من نقطة الحدود وبينهم زوار وادى طاليا . 





تفتيش جمركى عند العبور والخروج من 


طايا ماعدا المشتيه فيهم 


© سوف يستمر العمل فى فندق سونستا 74 ساعة يوميا , 
ويتم السماح بتداول العملتين اللصرية والاسرائيلية » 
وصيقوم بتك اسرائيل بتحويل العملة الاسرائيلية 


( الشيكل ) المتحصله ف القندق الى دولارات امريكية ‏ 


© سيارات الخدمات والسيارات المؤخرة التى تدخل طليا 


في مساحة كيلو مدر واحد سيتم تسجيلها وسيسمح لها 


بالدخول والخروج دون تحديد عدد معين . ويتم اصدار 
شهادات التامين على السيلرات اولا من النقطة المصرية ٠‏ 
السيارات التى ستيقى اكثر من ١5‏ يوما . ودمكن لفندق 


سونستا اصدار شهادات تامين على السيارات فى منطقة 


ضرورية . 


طابا . بحيث يصبح اصدار شهادات تامين اخرئ غير 


© سيتم فتح نقطة الحدود ١8‏ ساعة فى اليوم من الساعة 


السادسة صباحا حتى منتصف الليل . 





تعمسيم «الطسافى» فى يوليسو 


صرح مصدر مسكول بوزارة التموين ٠‏ للاهالى . بانه بداية من شهر يوليو القادم سيتم تعميم انتاج الرغيف الطبافي 
ولاسعر بخمسة قروش ويخم إلغاء إنتاج الرغيف العادى المدعوم والذى يباع بقرين وقد تم نيار شهر يوليو لانه قد 


مشهد العمل بنظاع الأجور الجديد والذي ينم درا 
واضاف المصدر لن الوزاوة غير مسئولة عن وقفه إنتاج 


اسبته حاليا بوزارة 5 المالية 
الرغيف العادي وانها مجرد منفد لتعليمات وسياسات 


ا الحكومة والتى يقرها مجلس الوزراء كما انها غير مسئولة عن قيام بعض اصحاب المخايز الخاصة يبيع الرظيف 
الطباقى بعشرة قروش فتلك مهمة مبلحث التموين . 


اوقد اناقشت الجنة السياسات فى 
إجتماعها الآخير مذكرة لوزير التموين 


ورفضت مذكرة الوزير بتعميم الرغيف 
الطباقى خلال شهر مارس لحم 


من: ناحدة اخري صدرت تعليمات 
وزارة التموين الكافة المحافظين 
ومديريات التموين برفع اعداد مخايز 


بعض المحافظات الى أكثر من 750 
ففى الدقهلية تحول ٠‏ مخيرًا لانتاج 
الرغيف الطباقى من اجماق 6 مخيرًا 
بمدينة المنصورة وق اسوان أصدر 





هجوم للشرطة على 


أهالى يهنيم 


اقتحمت اعداد. كبيرة. من قوات الامن المركزى وميلحث ع الخيمة 
شارع داير: الناحية بيهتيم دوم الجمعة الماضى وحطموا احد المقامى 
واعتهلوا عددا كييرا من المواطنين بعد تفتيشهم واقتيادهم من المنازل تحث 
تهديد السلاح وتم تحرير محاضرلهم فق قسم الشرطة كان عدد من المواطنين 
قدا اعتقلوا لثناء مرورهم بالشارع واجيرو! على التوقيع على المحاضر بعد 

إن فهموا اثها محاضر للتدرئ ثم ونوا أنها معاضر قمار واضاف صاحب 
ل ع يه د ا هه 








دا احمد عبدالغفار وكيل اول وزارة 
التموين تعليماته لمديرية التموين 
باليدء ف تنفيذ انتاج الرغيف الطباقى 
من متتصف مارس الحال 

وق الفيوم إرتقع سعر جوال 
الدقيق من 77 جنيها الى 40 حنيها 


بعد تطبيق الرغيف الطياقى على عدد 
كبير من المخايز وظهور طوابير طويلة 
لشراء العيش . 


وق الشرقية تجحت الضفوط على 
دا . محمود الشريف محافظ الشرقية 
لانتاج الرغيف الطباقى والذى رقي 
انتاجه مدة طويلة , وفوجنت مديرية 
التموين بعدم إقبال المواطئين على 


. شمراءه مما اضطرها لتوزيعه على قرى 


ومراكز المحافظة 


قروش على جميع مخابز الجمهورية 
رس الحالى 


سكسسس 


مددر أدارة 

اسرائيل بالخارجية 
كتب - سامى فهمى استيعدت وزارة 
الخارجية المصرية السغفير حسن عيس 
مدير ادارة اسرائيل من متصبه . اصدر 
د.عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء 

ووزير الخارجية قراراً بتعيين مدير جديد 
اعتباراً من اول امس . يحىء يهذا 


القرار يسيب اعتراض السفير الذى كان 
يراس لجنة طايا على الاتفاقية التى تم 


توقيعها مع اسرائيل . وانسحايه عدة 
مرات اثتاء المحادثات مع الوقد 
الاسرائيل ٠‏ احتجاياً على السماح 
للرعايا الاسرائيليين بدخول طابا دمن 
الحصول على تاشيرة دخول ٠‏ والستماج 
للسياح الاسرائيليين بالتعامل بالعمل 
الاسرائيلية فى طايا . ورفضه للضقوط 
ضد مصر ٠‏ والخضوع للاتدار 


الاسرائيلى ٠‏ 
لللا 


وفد من الينك المركزى الى 
قبرص لاسترداد اموال الريان 

عنمت الأهانى من مصادر مطلعة ان 
وفدا اقتصاديا يمثل البنك المركزى 
المصرى . وهيئة سوق المال سيسافر 
الى قبرص ٠‏ للتفلوض يشان اوضاع 
اموال شركة الريان ل بنك قبرص 
والبالقة 1٠‏ مليون دولارء ٠.‏ والتى 
استوني عليها افراد مجهولون2, 
خصوصا ان تلك الأموال تعد مسن 
الاموال المتحفظ عليها لصالح مودعى 





فالديمقراطية قبد؛ من الرغيف وتمند للوحدة 
الحوار .. 


« الأغللى » 


تحت شعار ٠‏ تحرير القدس ٠»‏ 
وبعئاسية الاحتفال بالأسراء والمعراج 
تدور ندوة اليوم الأربعاء قي السادسة 
مساء بالقر العام للتجمع يتحدث فيها 
سعديد كمال ممثل دنظمة التحرير 
بالقاهرة والمهندس زين السماك عضو 
لنشئون الاسلامية 


ويشارك فيها الامين العام للتجمع 
خالكد محيى الدين َه 
الامانة المركزية .. اليوم 


يراس خاك محبى الدين فى الحادية 
عشره سباح اليوع الأريعاء اجتماعا 
خاصا للامانة المركزية يخصص 
الاجتماع لمناقشة الموقف السيانى على 
ضوء تطورات الازمة بين المعارضة 
ووزير الداخلية ورئيس ميلس الشعب 
وكانت الأمانة الركزية فى اجتماعيا 
السيت اناضى قد ناقشت احداث مجلس 
الشعب و اتفاق طايا وعدا من 
القضايا التنظيمية وتقرر دعوة الادانة 

العامة للاجتماع يوه 70 مارس 
33 1 5لا 


قرار وزارى بعودة عمال 
ليحلة 


آأصدر المهئدس محمد عبد الوهاب 
وزير الصناعة القرار رتم (709) 
يتاريخ 58 فبراير المنشى باعادة عسل 
المحلة المنقولين الى شركات تابعة نوزارة 
الحسناعة يالغربية جاء القرار استجاية 
للجهود التضامنية من العمال والقلبيين 


كة الريان . ومن حق الدولة 
مركي 0 | مع زملائهم المتقولين من غل المحنة : 
الحفاظ عليها حماية لحقكفٌ | وليهود النقاية العامة للنسيج واتداد 
المودعين ٠‏ "© العمال . 





مشكلة الجامعة ووزدر 


الداخلية : 


اجتمساع ضارى: لاسساتدة القافسرة 


يعقد بعد غد ٠١‏ الجمعة ٠‏ اجتماع لمجلس ادارة نادى هيئة التدريس جامعة 


القاهرة يناقش الاجتماع الذى يراسه د 


. بوسف عبدالرحمن الاجراءات اللازمة 


لعقد الجمعية العمومبة الطارئة في الساعة الخامسة مساء الاثنين القادم . وجه 
مجلس الادارة الدعوة لاسلتذة الجلمعات وللثقابات المهنية لحضور الجمحية 
العمومية التى تبحث اتخاد موقف فعال بعد استيلاء وزارة الداخلية على الارض 
الملخصصة للنادى الجديد . واقتحام قوفت الامن لارض التادى لمتنع حضور 
رئيس الوزراء لحفل وضع حجر الاساس واكدت مصادر مسئولة تدخل رياسة 
الجمهورية لحل الازمة . والموافقة على تخصيص قطعة لرض اخرى يجوار 
كازينو الحمام لاقامة النادى ورفض المسئولون بهيئة التدريس يجامعة القاهرة 
تاكيد او نفى هذه الانباء واشاره؛ الى مطائيتهم توزير التعليم يصدور ائقرار 
الجمهورى فى حالة تخصيص الارض فعلا , وذلك قبل انعقاد الجمعية الحمومية 


ا اللجنة التي 


شكلها د - جيب حسنى رئدس جامعة القاهرة 


إمة اكدت فى تقردرها احقية هيئة التدريس 0 اقامة النادي وسلامة 


و« 0 التخصيص واليناء 





الجيش ينتشر فى الجنوب 

بدات وحدات من الجيش الأبناني 
تابعة لقيادة اللواء سامى الخطيب عملية 
انتشار فى اربعة قطاعات من. منطقة 
الجنوب . ويدنها منطقة صور . صيد! 
والطريق الساءنى بيتهما . 

وتاتى هذه الخطوة مع تهديدات 
اسرائيل يتوسيع الحزام الامنى ل 
الجنوب والذى تسيطر عليه قوات جيش 
لبنان الجتويى العميلة لاسرائيل . 


واشتطن للذا 
حظر التجول من 


١١‏ مساء الى " صياحا 


ذكرت صحيفة ( التايمز ) البريطانية 
ان عدد حالات القتل اليومية ف واشتطن 
يقوق عددها ى أى عديتة امريكية 
اخرى . وبلغ من خطورة الوضمع 2 
المجئس المحلى حالة الطوارى» ٠‏ 
اقترح فرض نظام لحظر التجول - 
شخص تحت الثامنة عشرة يعد الساعة 
١‏ مساء كل يوم 


وهذا هر الاقتراح الوحيد لوقف 
جرائم القتل الرهيبة المرتبطة 
بالمخدرات . بحيث اصبدت واشتطن 


عاصمة جرائم القتل فى امريكا يعد ان 
ناقت ( ديترويت ) ( ونيويورك ) 






1 


ووقف الحرب فق الجنوب 


وق مواجهة ذلك لجآ الصادق المهدى 
ألى المثاورة فهدد بالاستقالة وق ظنه ان 
هذا التهديد سيستنفر معارضة واسعة 
خوفا من التدخل العسكرى . ٠‏ ولكن 
مناورة المهدى اعطت ثمارا غير 

رقعها اذ إنتلفت فجأة كافة 0 
التقليدية التى شاركت ق انتفاضة أبريل 
ومعهم الحزب التقليدى الاخر 
٠‏ الاتحادى الديمقراطى ٠‏ وسدئون عن 


والعمالية والاتحادات والمتظمات 
الجماهيرية ومجلس رأس الدولة الذى 
يمثل سلطة السيادة ق السودان . فقد 
اجتمع ممتلون لكل هذه الهيئات فيما 
عدا الجيهة' الاسلامية القومية حيث 
توصلوا الى اتقاق يشكل برنامج عمل 
للحكومة المقبلة يتضمن الدعوة للحقاظ 
على الديمقراطية وانتهاج سياسة دفاعية. 
فعالة وتقوية الجيش وتحقيق السلام 
وعقد المؤتمر القومى الدستورى وعلاج 
الأزمة الاقتصادية وانتهاج سياسة 
خارجية متوازنة والاعداد لاتتخايات 


وبرقم أن الاتفاق لم يشر صراحة الى 
ميادرة السلام التى أيرمها الزعيم 
الاتحادى محمد عثمان الميرغنى مع 
الزعيم الجنويى ٠‏ جون قرتق ٠‏ الا ان 
الاتفاق قد احتواها ضمنا بدعوته لوقف 


الازمة السودانية 


القوى السياسيسة اجبرت المفدى على قبول شروطها 
برنامج الانتفاضة هو البديل الوحيد لانهاء الازمة 


كافة الاحزاب الحديتة والتقايات المهنية. 


اطلاق الثار والقاء جالة طوارىء وتجميد. 





قوانين الشريعة التى أقرها الرئيس 
المخلوع جعفر النميرى وعقد المؤتمر 
القومى الدستورى الذى سيقرر مستقبل 


اصيب حرّب العمل الاسرائيق 
بنكسه كبيرة فى الانتخابات البلدية 
الاسرائيلية . بينما حقق الليكود نتائج 


انتخابية جيده ٠‏ وقال زعيمه اسحاق 
شامير ان حزب الليكود اصبح الان 
الحزب المسيطر فى اسرائيل 

فقد اصبع الليكود يسيطر على 54 
من البلديات المئة اإكبرى ٠‏ وفى وسعه ان 
يفوز بمقاعد ١7 ١‏ بلدية اخرى فق الجوله 2 
الثانية التى ستتم الاسبوع القادم . 


وطالب وزراء حزب العمل بتغيير على 7 


وجه السرعة فى هيكل حزيهم ودعمه 

بدماء جديدة . واعتبر ( موثى شاحال 

وزير الطاقة والمرشح 

ييريز ) ان الحزب فل حاجة الى تتنظيف 

داخلى ٠‏ وزعامة توحى بالثقة ) 
1 


2 قاوم» وتؤيدالاتصالات‎ ٠ 


© ويكشف الموقف الذى اتخذه الحزب 


الاسرائيلية المعارضة 




























دعت القيادة الموحدة للانتفاضة 
جميع المواطنين القلسطيتيين فى مكاتب 
اصدار الهويات الاسرائيلية الى 
الاستقاله فورا من وظائفهم , معتيرة 
الرد على الاحتلال يكون يرمى بطاقات 
الهوية العسكرية فورا 

وطالب النداء رقم 75 الذى أصدرته 
القيادة الموحدة للانتفاضة ( قاوم 
المواطنين فى الضفة وغزة بالامتناع عن 
'دفع القرامات التى تفرضها سلطات 
:الاحتلال . كما دعت الشعب الى تخزين 
المواد الغذائية استعدادا للمرحلة 
التضالية الجديدة . 


واكدت ( قاوم ) تأييدها للقاءعات مع 
القوى الاسرائيلية المعارضة للاحتلال 
وقالت ان اجتماع فيصل الحسيني 
يشخصيات اسرائيلية ينسجم 
الاتجاه ؛ واعتير النداء ان تنك اللشاءات 
يجب ان تستند الى اساس سياسى 


بالتفاوض مع منظسة التحرير 
الفلسطينية فى اطار المؤتمر الدولى . 


برلين الغربية 





تصاعد قوة 
الحزب النازى 
احدث فوز الحزب الجمهورى الالمانى 
ينسية 6 من عدد الاصوات ل 
الاتتخابات الاقليمية التى جرت ف برلين 
الغربية ردود فعل هائلة سواء ف المانيا 
اي فى اورويا بشكل عام ٠.‏ فالحزب 
الجمهورى يقف على اقصى اليمين ق 
الساحة السياسية الالمأنية ويقخر رعيمه 
( قرانتس شوتهوير ) بأنه من النازيين 
وهو ضابط متابعة من سلاح قوات 
العاصفة ( أس . اس ) التى كانت تمثل 
تخيه القوات المسلحة الالمانية وارتكيت 
العديد من الفظائع والمذايح المشهور: 
اثتاء احتلال المانيا النازية لدول 


0 


والأبيرالية اتساع موجه الاحزاب 









لخلافه ( شيمون : 








الحكم فى السودان . 

وعودة الائتلاف الذى قاد الاتتفاضة 
الى النشاط مرة اخرى - بعد تفتت وحدته 
لاسباب متعددة اهمها المنافسة التى 
جرت ل الاتتخايات البرئاتية عام 
0-475 يؤكد أحساس القوى 


السياسية الحديتة بأن سياسات 


ك الاحزاب التقليدية التى جاءت بها 


| الانتخايات البرلمانية فى اعقاب الانتفاضة 
2 تت 


تهدد السودان باخطار فادحة ؛ فى ضوء 
لظروف الصعبة التى تحيط يه ومنها 
لكوارث الطبيعية والفوضى الافتصادية 
والتدهور المتصاعد ى مستوى اللعيشة 
ك والحرب المستعرة فى الجنوب وقد شجع 





ك هذه القوى على التشاط التدخل الحميد 


الذى قامت به القوات المسلحة ووعى هذه 
القوى يصواب هذا التدخل ورغيتها ف 
اعطاء التدخل دعيا سياسيا . 


كك الاتحادى بانضمامه الى القوى الحديثة 
كعن تحول هام فى رؤى الحزب وممارسته 
كالسياسية التى كانت اقرب الى حزب 
لآمة رغم ما بين الحزبين من تتاقس 
وعلى الرغم من ان بعض المراقبين 
يعتيرون ذلك نوعا من المتاورة السياسية 
يسعى يها الاتحاديون لاستثمار اللوقف 





رحب - بمجلس 


عدن : مراسل الأهالى 


© كيف تقيمون التجمعات العربية 
الجديدة التى قامت مؤْخرا وعلى وجه 
الخصوص التجمع العربى الرباعى ؟ 


[] كانت اليمن الديمقراطية وستظل مع 
كل خطوة وحدوية اذا كان هدفها تحقيق 
الوحدة العربية المنشودة 2 واتجهت 
بصورة جادة نحو هذا الهدف التبيل ومع 
كل خطوة تدعم كفاح شعوينا العربية 
ضد عوامل التخلف والتجزئة والتشرذم 
التى فرضها الاستعمار وانظمة الحكم 


٠‏ ولقد رحبت 


واعلان الأهداف الذى رافق قيام هذه 
التجمعات ٠.‏ وعلى وجه الخصوص 


هذه الخطوة ق صلتها بالاهداف القومية 
وخاصة عتدما يجرى الحديث عن 
التكامل الاقتصادى ولما كانت الأهداف 
لاتتحقق بالتوايا الطيبة أو لمجرد الاعلان 
عنها . فانه تل أمام زعامات هذه 
التجمعات مهمة التصدى لأى نزعات من 
أنها أن تضعف الجهود الوحدوية 
العربية ولقد كانت اليمن استدا . 


تخشى الاحزاب والقوى الديمقراطية 3 - وحاملا قوميا على من التاريخ لعوامل 


© التوحيد العربي .. ويزداد دورها فى 


اليميثية العتصرية وخاصة بعد تصاعد أ الظروف التاريخية التى كانت فيها 


قوة الحزب التازى فى امائيا وحرّب 
(لوين ) ل فرقسا. 





موحدة . واليوم ونحن يلد مجزا كنا 
ومازئنا نامل ان تكون وحدتتا عاملا 


كك لتعزيز آية خطوة نحو الوحدة العربية . 






© ©اجريدة اسسبوعية تصددرها حزب 
الامستراكات 2 
٠ 14‏ ختيهات 
10 3 الوطن العرنى 1 
١‏ العالم  -‏ دولارا تدقع مجو ال مريدية 'و 


1 : التجمع التقدمى 00000 
ا د 


رئيس وزراء اليمن الديموقراطية 


ونؤيك كافة الخطوات يح 


التجمع الرباعى ريما يبرر نظرتنا الى . 





بعد اسيوع من الأحداث السياسية الساخنة ذات الايقاع اللاهث اوشكت الازمة السياسية ف السودان على الانتهام ' 
بالعودة الى ها يسميه المراقيون السياسيون الى يرنامج انتفاضة ابريل 195 وهدافها وشعاراتها , ان رضخ رئيس 
الوزراء الصادق المهدى خطائب القوى السياسية والجيئى يتصويب مصار الحكم تحو الاصلاح الاقتصادى والدستورى 


وكان الفقصل الاول من الازمة قد يدا بانذار ٠١‏ فبراير الذى قدمه الى المهدى ٠٠١‏ من قادة الجيش يضغط من صغار 
ك3 الضباط يطالبونه فيه بتشكيل حكومة انقاذ وطنى ذات قاعدة عريضة واعتماد سياسة خارجية متوازنة وحل المليشيات 
ك الحزبية المسلحة وأقرار السلام فى الجنوب . وبرغم اعلان الصندق المهدى الشكل بقيول الانذار الا أنه اشترط منحه 

صلاحيات لتوحيد الجبهة الداخلية وتشكيل حكومة موسعة وقد رفض الجيش_بدعم من 1 
تفويض قبل التزامه علتا بالبتود الرئيسية للانذار,والمضى قدما فى تشسكيل حكومة الاتقاذ الوطنى تشارك قيها كل القوى 
السياسية الممثلة وغير الممثلة إن الجمعية التاسيسية ٠‏ البرمان , 


امينة النقاش 





أضد منافسة حزب الآمة بعد تحالقه مع 
الجيهة الاسلامية . وان الحرّب بتيته 
وتركيبه اعجز من أن يحدث تغييرا ل 
اسلوبه وتفكيره وممارساته السياسية 
آلا ان مراقبين اخرين يرون ان التقيير 
فى الحزب الاتحادى حقيقى. 
قالاتحاديون يسعون للتوحد يعد 
الاتقسامات الخطيرة التى المت 
بصفوفهم فضلا عن ان المراقبين 
يربطون بين هذا التغيير قى سياسات 
الحزب الاتحادى وبين ما يرونه تطورا 
ايجابيا فى سياسة مصر تجاه السودان 
وهو مأ كشفت عته الازمة الاخيرة بين 
البلدين والتى انتهت بالتصريح الجاد 
الذى القاه الرئيس حسنى مبارك 
كاشفابه محاولة الصادق المهدى للايقاع 
بين الجيش السودانى والحكومة 
الصرية يادعائه ان مصر تقفا على 
الحياد فى حرب الجتوب .. وقد تفى 
الرئيس مبارك ذلك بشده مؤكدا دعم 
مصر للسودان ورفضه لمحاولة الصادق 
المهدى توريط مصر فى الدخول فى معارك 
عسكرية ضد اثيوبيا بدعوى انها تدعم 
حركة التمرد فى الجتوب وتاكيده على 
ضرورة التوصل لحلول سلمية للمشكلة 
تدعم وحدة السودان وتفيد استقراره . 

ولقد ساهم ق تصعيد الازمة الاخيرة 
ان الصادق اللمهدئى قد سبعي للرد على 
السياسة الداعية لوقف الحرب التى 
تدعمها مصر بالتحالف مع خصوم 
السياسة المصرية التقليديين ق المتطقة 
وهما ليبيا وايران اللتان امدتا الصادق 
بالاسلحة لمواصلة الحرب وتاجييج 
ثارها . 


وادرك الجيش والقوى السياسية 
السودانية ان هذا المحور الداعى 
لتصعيد الحرب يقتحم السودان فى 
صراعات مع جيرانها وهو ما يتعارض 
مع مصالحه ولم يكن صدفة ان يستهل 
الجيش انذاره للمهدى يدعوته لتطييق 
سياسة خارجية متوازثة . 

ووفقا لهذا السياق فقد كان من 
الطييعى ان تكون الجبهة الاسلامية 
القومية اكثر القوى التى منيت بخسائر 


ريما تفوق الخسائر التى متى بها | 


٠‏ الصادق المهدى نقسه من جراء هده 
الازمة فقد تولى زعيعها د. 


للسودان 


الجيران وتجاهل مشاكل السودان 
الحقيقية والملحة . 





التعاون الصربى 


أن 0 


التاريخية التى تحيط بمستقبل العرب | 
تدعونا الى أن نامل بآن تطلق هدم لأ وان لم يكن ينقس ١‏ توى الحاد . نقد 
| ] كان التموذج الالمانى هو المقابل لنموذج تنتج ريع 


التجمعات المبادرة تحو الخروج من نسق 
التمزتة والتشرذنم الى أفق اشمل 
يستوعب عوامل النهوض 


#هل تتوقعون اصلاحات اقتصادية 0 


شاملة ؟ 


[تإيأتى الاصلاح الاقتصادى ف اليمن || 
الديمقراطية تنفيدا للاتجاهات التى | 8 
اقرها المؤتمر الحزيى عام 1541 لهذا | 
الاتجاه وهى الاصلاح الذى بقوم على | 
قاعدة تحسين الاداء الاقتصادى للملكية ١|‏ 






الاجتماعية ورفع كفاءتها فى ميدان قيادة 
عملية للنهوض الاقتصادى والاجتماعى 
الشامل مع تنظيم دور أشكال الملكية 
الأاخرى . ومساهمتها بما يحقق 


استنهاض كاقة الطاقات فق المجتمع . ]) 
والاصلاح الاقتصادى مسالة ملجة فى أ 


ظروف كل بلد على حدة وخاصة اذا اخذ 
بعين الاعتبار ان البلدان النامية تفتح 


اليها مشاكل كل النمو من خارجها بسبي | || بن الاقتصاديات الصغيرة تسييا لتك 
]| البلدان التى ذكرناها . وهو تأثير يجمع 
أكما .تقول «ه صحيقة سالزيوريجر ناخر 
| |ايتكيت » يجمع يين الحدة والسرعة . 


مشاكل السوق العالمية وعدم عدالة 


التقسيم الدولى للعمل والعوامل. الدولية |[ 


المؤثرة فى اقتصاديات هذه البلدان . وى 
ها يجعل من الاصلاح عملية ديناميكية 


مستمرة لاتتوقف عند حد ؛ يل تجرى | 


من خلال مراجعة العوامل المؤثرة قل 
التنعية الاقتصادية يصورة مستمرة 
حتى باتت الادارة الاقتصادية عنصرا 
رئيسيا يل ووحاسما فى كثير من الاحيان 
ف اهتمام السياسيين والمفكرين ولم تعد 


عبارة عن ادوات فنية مجردة . 


بيك مصرى إلى جريرة الاهال 57 سارع عبد 


الخالق ق كروت .. الاعلانات يتفق بشاتها مع 
الادارة وتلقت الاهالى نظر المعلتين الى أن 
ِ مندوبيها يحملون بطاقات تحقيق -ت-_-- 


شارع سليء نالريتون 


- السياسية فى السودان بعد انتهاء هذا 


حسن | 
الترابئ: توجيه السياسة الخارجية | 
التى تقوم على تصصعيد الحرب | | 
الأهلية والدخول فق صراعات مع [ 





على رئص دول أوربا القربية من نلحية 1 













] اتليمز . البررطاذية أطلقت على الاقتصاد الأخاذ 
الايكونوميست «فوصفته بانه ٠‏ رجل اوره 





الراهنة والمعطيات | 
لرامنة «المعصيات || تراجع بعض القوانين الاجتماعية كما 














| ]| الامريكية ق عهد 
| واليايان والدول الاسيوية على حافة 
!|| المحيط الهادى والتى يطلق عليها اسم 
8 نمو آسيا الصغيرة كوريا الجنوبية 






داخل الاقتصاد الأوريى . قجيراتها 
| الصغار يعتمدون عليها . فاكثر من ثلث 
| الاتتاج الأآلماتى يذهب إلى بلجيكا 













]| السياسة الاقتصادية لألاتيا الاتحادية , 



















تخبات ا ل + 


القوى السيفسية متحة اي 


ويسبب ادراكها الموققها السياسى . 
الحرج فقد تراجعت الجبهة الاسلامية 
عن تشددها ققبلت يما سبق أن رفضته 
وهو ما يجعل احتمال عدم مشاركتها ى 
اى تشكيل حكومى جديد آمرا غير 
وارد , الا أن الحجم الحالى الذى تشغله 
الجبهة ف التاثير على مجريات السياسة 
السودانية سيتكمش بما يتواعم مع 
تفوذها المصرق وامالى أكثر من تأثيرها 





صادق المهدق , 


عن قدرتها. الهاتلة: على المتاورة .. ومن 
تاحية اخرى فان عودة الجيض للتدكل 


انه 
سيكون حميدا فى أكل مرة أو 0 
هذا هى السيب ف ان القوى الخذيثة ق 
هام 


الجنافييى ا ا 0 0 الكتظلمة مصبداقبة تلدى ١‏ الإسرائيى وشرط لا مقر 
يشم عبيل اليد عت لستلة ‏ وامثاوية يوطي محا مو 3 2 منه لذا رادت من الجكومة الاسرايلية البو به طرق 
3-7 السياسة ية حارج نطاق العوا 

كلقة الاحزاب والقوى والنقابات والجيش 1 ا 0 لعوامل غير ان هذا الابتزاز الامروكى انما يستهدفه فى ٠‏ 
من المشاركين وغير المشاركين فى يل قانون الاتتخاب يما يتيح لها الحقيقة امزا آخر هو. محاولة افقاد قيادة المنظمة 


الجمعية التأسيسية الا أنه يصعب 


التكين بالمجرى الذى ستتخذه الاوضاع فرصا مضمونة التواجد داخل البلا 


ويظل مستقيل الوضع السيامي 
السودان رهينا يتتفيذ مطالي ! 
السياسية التى انتهت على أسسا 
مؤقتا الازمة الاخيرة أذ ييدى البديل فى 
رآى المراقيين سيئًا بدرجة لا يمكن لا: 
طرف من الاطراف احتمال نتائجها 


ع2 


الفصل من الازمة . 

ذلك انه يرغم ماجرته سياسات حزب 
الامة والقوى التقليدية التى يستند اليها 
من مشاكل وازمات فان هذا لا ينفى ان 
لهذه القوى وجود اجتماعى مؤثر فضلا 
















المانيا الغربية : كلنت المعجزة الاقتصادية لعقود وتقف الماتيا الغريية الآن : 


التقدم الاقتصادى و7 
ل يقارنون وضعها الان يوضعها فى العقود وكريج لعن 


- - هذه هى المرة الأولى التى تنشر فيها اقتصادية تتحدث 
بعض الأوضاع الاقتمادية ا يها تظريد التصادية كنت ٠‏ ألفيتتشيق 



















ندن المالى - وغيره من مراكرٌ المال والتجارة الدولية . 
يدم عاليات التي الاقتصادية على قدم وصاق فيما بعد الحرن 


هى الدولة النموذج لكيفية الجمع 





, | بين الديتاميكية الاقتصادية دول اهايا الاجتمامية . 

ادلى د ا للحن لحو اكب اسن الحزب الاقنتيا ل ١‏ 

ورئيس وزراء اليمن الددموقراطية بحديث خاص للا د 1 
الغ 









مرا اجعات ا 
ويدات حكومة هيلموت كول الاثتلافية 


سدس قيمة أنتاجها ويذهب اكثر من ثلث 
تلك الصادرات القرنسية إلى المانيا 
الغربية وجيرانها الأصغر . 

أن اقتصاد الماتيا الفريية هى قن 
الواقع قلب الاقتصاد الأورويى ٠‏ قال ماتيا 
انتاج دول السوق الاوربية 
المشتركة الاثتى عشر بكاملها وانتاجها 


حدث مئنذ عشر سنوات ف بريطانيا تاتشر 


.عه يعمل الذي قدمته الولايات المتحدة 
الرئيس ريجان 
تسبة أكبر ‏ ويبلغ عدد سكاتها 1" 
مليونا أى أزيد بستة ملايين من سكان 
فرنسا وياريعة ملابين من سكان 
يريطانيا . ومستوى معيشة سكاتها أعلى 
بتسبة 4 “عن مشيلهال فرتسا ٠‏ وينسبة 
١‏ / عن مثيله ل بريطانيا . حتى لو 
أدخلتا ل حسابتا الاسعار الاعلى 
الليشائع الآلمانية اوكذا تذيذب أسعار 


وسنقافورة وتايوان وهوتج كونج 
ثم أن وضع المانيا الاتحادية أسمى 


ا بورج والدتمارك والتمسا الصرف. 

1 - وسويسيا والنرويج وهولتدا . 

!ا واكثر من ثلث. الصادرات الهولندية على الك 

|| سبيل المثقل يذهب إلى المانيآ يد ان 58 
!أ الاتحادية ان الرخاء الالماتى ٠‏ يدأ يتعرض 
م ا للخطر بالقعل ٠‏ والعلامة الاولى هى 


تباطق نمو « الناتج القومى الكثى ه من 
عام الى عام يعد سنوات «١‏ المعجزة 
الالمانية » يل وقد تياطا الى حد اكير 
خلال عقد الثماتينات الاخير كان تياطق 
« الناتج القؤمى . الكلى » فى المانيا 
الغريية ‏ خلاقا لتظيره فى يريطانيا 


والتغيرات التى تحدث الان ق 


فى نسية الفائدة والضراتي والانفاق يؤثر 


النفطية الثاتية » أكير من تباطؤه ىق 


تسمتع الدول الأكير من جيران الدورة التى تلت « للصدمة التقطية 


1-0 | القربية بمناعة من تاشين 


]| الدوتشمارك . فرهم أن فرتسا تمدع الافك» 
اد أوسع واكثر اعتماد! علي الذات فلقد كان متوسط متوسط هذا الاج 5,1 // 


من الدول التوابع للدوتشمارك فهى 


غيما بين عامى ١55١‏ والالك, 
مازالت تصدر يما قيمته قرنك فرنسى من 


وانخفض الى 7,5 / فيما بين عامى 
1639 و 1375 ومنذ علم 151/4 وحتى 





1 0 
مهمتهم وه علاقة لهم بسياسة الجريدة ولا 
ا ل 0 لناب 

عة المراسلين : 


# القاهرة؛ شارع كريم الدوئة هيدان طلعت حوب" 


شارع جمال عبد القاصرت 
ينها عمارة الاوقافات 
مكتب الاستاذ محمد الشامى بشارء. عبدالوشاب 






5 لا مفرامن إسقاط تشديث شامير برفض كل مشملرقة:‎ ١ 
١ التحرير الفلسطينية فق مقاوضلات التسوية لو‎ 


هد للمؤتمر الدوى .ان دنعقد , وهو أمر يدعو اليه 
رس المعنية بالتزاع باستثتاء وأحد فقط هو 
. شامير.طيعا ومعه كل غلاة “التطرف فق اسرائيل . 

3 .. ولذلك رحبت المنظمة بلجراء حوار رسمن ينها وبين 
الادارة الامردكية بامل أن دكون لهذا الحوار دور فى غزل 
موقف شامير المتعدت ٠‏ وتعزيز مركر الاطراف لكل "داخل 
اسرائيل. المدركة ان لااتسوية للنراع دون اشزلك منظمة 


التحرير 
قير أن الادارة الامريكية نثيت 
وذلك ماستخدام الحوار اداة فى يدها لمحاولة تفتيت 


صفوف اللسطيتيين والنيل من مصداقية قياداتهم + 
“فإن الحوار الامريكى الفلشطيتى قد شغله حتى الآن 


امر واحد - تليية لاصرار الجاتب الامريكى - هو ماذا. 


متعين فهمه بكلعة: ٠‏ الازهاب ٠‏ , وذلك لمحاسية المنظمة 
على هذا العمل او ذاك هى متهمة بالاقدام عليه بحجة 
انه مخائف. لتعهد: عرفات امام الجمعية العامة للامم 
المتحدة ل حتيف يتبد الارهاب . 


ان ادارة بوش تستخدم قضية الارهاب نكاة لايتزاق” 


المنظمة , ولدقعها الى تبذى مفهوم اسرائيل للارهاب 


الذى يشمل ضمن ها. يشمل تحميل الانتفاضة صفة: 


« الارهالب » وذلك بدعوى .ان هذا وجده كفيل باكساب 


مصداقيتها لدى فصائل شتى من المقلومة الفلصطيتية . 
واشاعة الفرقة في صفوفها2, ومحاولة تجريد .قيادة 
المنظمة من اهليتها كسمتحدث وحيد يلسم الشعب' 


- القلسطيتى ٠ ٠‏ وهو بالدقة ما تريده اسرائيل . 


لذلك لم يكن هناك مقر من آن يعلن قادة المنتلمة , ابو 
.عمار وآبو ايد : ان تعريف ء الارهاب ٠‏ لا يشمل 












تنيت كل يوم ان هدفها من ." - 
| خوارها 'مع المنظمة اليس تيسير ظروفب أعقد المؤتمن, 
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. وكئن الكيثاق ثمرة انتصاز الشعوب فق هذا التضال . 


من مُعد النظر- النهوض يه خدعة 





| شيفرنادزه: 
| اساعد القلسطيشيين حانيا ‏ على اقامة دولتهم. 
تم تظبيع العلاقات مع مصر تطبيعا كاملا 


قال ( ادؤارد شيفرتادزه ) وزدير الخترجية السوفيتى 





0 


:- . الاتتقاصة ولا يشمل الغفاخ المسلح ضد اجداف عسكرية 
.تشكل كت قوات الاحتلال الاسزائيلية . ومرتكزات 
عمنياتها العدوائية . واثما يعنى الارهاب فقط القيام 
فملئات مسد شد مدتبين لبرياء . سنواء كاثوا يهودا. 
اي د ا ا 0 






محاولاتها 0 الانتفاضة 2-8 الوحشية 
ضد الاطقال والثساء ماء والشيوع ' 
الفلسطينيين ايحتوب 

1 اولي اسها ميثاق الافم ' 
ان كلقة المواثيق اندوا عي بخان عن شير الاحتلال بحق 
المقاومة يكاقة الطزق يما فى ذلك الكفاح اللسلح ٠‏ انه حقٍ 


4 الى تضال شعوب العائع ضد الاحتلال التلزي 





الحكومة الامريكية اصبحت +.تتتكر لهذا الحق 
الشروع الذي يشكل أحد مرتكزات الشرعية العصرية . 
وهى على اى حال تكشف عن قصر فظر بسلوكها هذا 

الم تعد القناة الوحيدة الكفيلة باسقاط تعتت 
الحكومة الاسرائيلية ف عدم التعامل مع المنظمة فقد اكد 
ابو عمار ان شيقر نادزة بلقائه يه ويوزير خارجية 
اسرائيل ف القاهردّقد اقلم لأول مرة حواوا غير مباشر يين . 


ن ادر الامريكية بلصراره على استخدام حوارها 
مع المنظمة بغرضى خدمة اسرائيل على حساب الحقوق 
الللسطيذية اللو ةج ا 
ا قدت كن 3 
تخلت ف النهاية للسوفييت عن دور 0 





بانها اخردن الاطراف عليها . 








فى حديث بحريدة 


7 
1 
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( البراقدا! ) ق اعقاب انتهاء جولته فق الشرق الاوسط , أن الاتحاد السوفيتى 
يهتم يعتطقة الشرق الاومسط سواء من الناحية الجغرافية لقريها من الاتحكد 
السوفيتى او من الناحية السياسية والاقتصادية . ولذلك قدم الاتحاد السوفيتى 


. ولقد كان هذا التمى اليطىء.هو السيبْ | 


المعتية من ١.4‏ / من قوة العمل الى 


الصناعى على وجه الخصوص يدحتل . 


مثلا - فى الدورة التى تلت ا 


و1 


الجديدة . 


معها تقليديا 


لان اتخفض الى ١,8‏ // فقط) ' ! 






الرئسى ف الزيادة الحادة فى معدل: 


واضاقف 
البطالة تقد ارتقع هذا المعدل فى القترة | 








5 / ف العام .الماضى ‏ طيقا كقاييس. 
« الاوسيد » الاوربية  .‏ . 

ويدات. اصوات تعلى.ء تقول 
السيب هو دولة الرقاهية . البروفيسور) 
هريرت حيرش احد كيار الاقتضاد 
الالمان ٠‏ والذى يعتد يرايه ق كل اورويا 
الغربية صاعٌ هذا فى جملة واحدة عندما | 
اطلق على ظاهرة تياطقٌ الثمو « تصلب | | 
الشرايين الاوروبى » وهى يدعى ان |[ 
التمى البيطىيء سيبه ٠‏ دولة الرعاية 
الاجتماعية ٠‏ وف رأيه ان اعانات البطاكة | 

















العمل يققد حافز البحث عن عمل ٠‏ طاما:] أ 
انه يحصل عل ١‏ اعانة » ا 
هذا ل نقس للوقت الذى 
ضغوط العاملين للمطالية 
وتحسين ظروف العمل ٠‏ وادت 
كذلك نفقات ٠‏ الضمان الاجتماعى »1 
التى يدفعها اصحاب الاعمال - وتخصم: 








واليتاء . 


















ا من 7- الحسايهم 












55 © القيوم تسارع مسصقد ُغلول 


بنى سويف شارع عد 
ا 


2 واضاف أن 0 العسكرى ق 
الشرق. الاوسط يأتى بعد انقاق حلقى . 
. ناتى ووارسىء قيما تقدمت إلى المركز 
الأول ف استيراد السلاح ٠‏ وان الشرق 
الاوسط بامتلاكه اسلحة نووية وكيمائية 
سوف يشكل خطرا على كل العالم الذى 
يعاد نتظيمه الآن لدخول الحياة ٠‏ 


٠‏ وقال شيفزتادزه م اته قم حل المسائل 


وهما من البادان التى اصبح تعاوتتا 
-. والزيارة الاولى للأردن .. 
5 والمستجدات على صعيد الحوار مع 
| اسرائيل اليلد الذى لاتتيادلي معه 
|] العلاقات الديلوماسية ولكته لايد من 
التخاطب معه لاحلال السلام والأمن فى 


| الشرق الأوسط .. وآخيرا تابيد موقف 


: وأعطت جرلتنا ف الشرق 
| الأوسط ثمارا تتمثل فى عدد من 
الاتقاقيات منها مايخص تشكيل جماعة 
من الخبراء السوفيت والسوريين 
للناقشة مسائل تسوية نزاع الشرق 
الاوسط او تشكيل لجنة. عمل سوفيتية 
| مدعوة لتنسيق الاعمال فى تفس المجال .. 
وق العراق مثلا اتفقنا على اجراء 
مشاورات .بين الخبراء حول مسائل 
الامن ق الذليج العريى ييتما توصلنا ق 
سوريا الى التقاهم حول أجراء لقاء بين 
ممثنى اليلدان العريية التى تشارك ق 
" عملية تسوية تزاع الشرق الاوسط - 

وقال شيفرنادزه ان الوضع فى الشرق 
الاوسط يدعو الى التقاؤل وظهرت على 
أرض الواقع مقدمات لبدء ت: 
التزاع الذى هو اقدم واصعب النزاعات 
الاقليمية كما بيدى.. ويعود القضل 
]| الرتسى فق ذلك الى الانتقاضة 
] الفلسطينية السلمية وموقف قيادة 
| منظمة التحرير الفلسطينية الواقعى 
فمتظمة التحرير القلسطينية 
باعتراقها يقرار المجلس 757 وتاكيدها 
| للاستعداد لقتح حوار مع اسرائيل 
||| واداتتها للآرهاب يكل انواعه ومظاهره , 
|| انما برهتت بلك على انها طرف جاء 

للمحادثات السامية ٠‏ والآن لم تعد 
اسرائيل أو أى طرف لخر تملك ذريعة 


لكشو ع م 
من انصار على ناصر 


استقيلت الأوساط السياسية فى 
شطرى اليمن بإرتياح كبير قرار المكتب 


| هذا القران وعقد دورة .اجتماعات بين 
لة] || وزراء الوحدة فى شطري اليمن . لأول 
|| مرة منذ احداث 1١‏ يناير 1541 الدامية 


الدعم المعنوي للعتعوب اكتطلعة الى اقامة دوئها يمن فيهم الاسرائيليون اسابقا. 


يلدان المنطقة بنجاح , والمقصود يذلك 
العامة 

وتقيير ادمع 

ايران ٠‏ وتعميق الروايط بسوريا والعراق شيفر نادزة 


"صرخة فلسطينيية من 
انصار " كل ما نرجوه 


معسكر ( انصار- ” ) اضرايهم عن 
5 الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم 
وعدم السماح يزيارتهم ٠‏ ووجه المعتقلون 


المتحدة جعلها وثيقة رسمية من وثائق 
الجمعية العامة ومجلس الامن , تقول 
الرسالة 1 

« من قلب احد الجراح الدامية على 
سطح الوطن ومن أحد آأبرن ممارسات 
القهر المعاصرة .. 


الاعتقال انصان -” نطلق هذه الصرخة 
لم يتراجع مخطط القمع والتصافية 
ضد شعبنا وضد هذا المعسكر , بالرغم 
من كل ما ذقناه من متتلف اشكال 
التعذيب والتصفية .- وأطلاق الرصاص 
الحى والغازات وتمادى هجوم العدى 
علينا ى أقبية هذا المعتقل الرهيب .. 


تسوية هذا 


يد ل اكتمام - 0 
ذلك .. فكل من تاصرنا فى هذه القضية 
هى تقرير وزراء الخارجية الأوربية 


خل الوطن... ضد حقوق وكرامة 
شعينا .. وما يحدث فل هذا المعسكر قهو 
دليل على صحة ما يدور ويحال ضدنا 


علايخص عليكم ٠‏ أيها الاخ القائد 
العام .. يأن كل ما يحدث الآن سبيه 
تأكيدنا على مواقفنا المتمثله يوحدانية 
تمثيل منظمة التحريرء الفلسطينية 
واذلك قامام ما يحدث لنا ويخطط لنا من 
مؤمرات_قررنا الاضراب المفتوح عن 
الطعام يتاريخ 57 فيراير الماى وس 
ما نرجوه هو الاهتمام بخطوتتا تلك امام 
عتظمة الامم المتحدة ومجلس الامن 
الدول وكل مواقع الضغط على اسرائيل 
وذلك من أجل التوقف عن ممارساتها 
هده شد ا الفلسطيئيين ‏ 


المدل نايا يطليون 
الاإعتراف دالمكظمة 


عريضه تحمل دوقيعاتهم تطالب 1 

ع الايطالية بالاعتراف الرسمى ص 
ن. | التحرير القلسطيتية وبالدولة الفلسطيتية 
التى استتعايش فل سلام مع اسرائيل 








رسال الى ياسر عرفات قررت الامم. 


قدم 195 تاثيا فى البرئان الايطالى ١‏ 

















كانت 
٠‏ عرضية ء .. ثم تحولت إلى 
:| مشكلة , مزمنة , .. والان ٠‏ 
:أ اصيحت مشكلة ٠‏ 


ولكن بثمن فادح من معاناة 
المواطتين فى اسكان العشش 
واكقابر والاسكان المشوه +١‏ 
و .. الثمن الافدح لأزمة 
الاسكان المستعصنية أنها 
تحصولت إلى بايا جلة 
| للجريمة واكخصدرات :2 
وايضا العنف واللجوء الى 
حمل السلاح فى وجه 
المجتمع وتكقيره . 
الاهانى ٠‏ تابيعت حوارا 
خصيا وساخنا ناقش 
مفاتيح أزمة نكاد أن تكون 
إنتحارا جماعيا . 


الحوار يكشف جواتب 


خطيرة ومثيرة + فى أزمة 
تحولت ‏ يمضى الوقت - الى 
قتيلة موقوته نكاد. ان 
تعصف بوجه المجتمع .. 

* آزمة الاسكان بدات مع. تطبيق 
سياسة الانفتاح واستحكمت حلقاتها 
حول رقاب الطبقات الققيرة .. ور: 
الاف الوحدات السكتية التى تم :بتاؤهاً 
مند اولمل السبعينات للان . فان ازمة 


إسكانية ٠‏ وليس تنمية اقتصادية ٠‏ فلب 
أزمة الاسكان يكمن ف العجز الشديد 
جدا للوحدات الاسكانية للخصصة 
للطبقات الققيرة والمتوسطة. . وق المقايل 
هناك كميات هائلة من الشقق الفاخرة .. 

والمغلقة [ ١.4‏ مليون شقة مغلقة , .. 
هكذا يدآ ابو العز الحريرى رئيس لجنة 


الاسكان بالتجمع وعضو الاماتة العامة. 


الندوة التى عقدت بالتجمع عن [ أزمة 
الاسكان ] والتى نحضرها كل من دا .. 
ميلاد حنا. ود  .‏ اسماغيل' صبزى 
عبدالله عضوا الامآنة العامة ود . 


سليمان تور الدين' وزيز الاقتصاد . 


الاسيق . 

خلفية تاريخية : 
. ميلاد حنا رئيس لجنة الاسكان 

ا بمجلس الشعب ؛ والخبير 


الاسكانى المعروف يطرج . رؤية ٠‏ 
افتصافيية- تاريخية » لأزصة. 


الاسكان .. دة 

- أيام عيدالتاصر كان الصنايعى يكسيب 
4 حنيها ويسكن آي 1,0 جيه , 
والموظف يكسب من ١6‏ د 2 جنيها 
ويسكن "ب 7 جنيهات ٠‏ وحتى علم 
4 كانت توجد اشقق شقق للايجار وكان 


' أعلى خلو لايتجاون ١6١‏ حتيها , وكان 


الاسكان وقتها ‏ ياختصار يتناسب مع 
الدخل .. 

جاء السادات ؛ فاشتعلت التيران. 0 
الاسعار فارتقع سعر الارض الى - 
ضعقا . 
السادات كان يتكلف المتر للسطح من 
المبانى ( اسكان شعبى ) 4 حتيهات 
الان يتجاوز ١6١‏ جتييها . 


أصحاب المصلحة 
0 0 
- ميلاد - 


2 


ان 10001( سعد 
فبنبانالخليج و مسا إلى «مبييع اتساء 


عات مه 


١‏ / 4 ا 


' الاسكان 


وكذلك مواد اليناء » قي . 


© الذواسة تبنى القشرى السياحية النى لايسكنها أحد الا فى يوليسو ا : 
© المقاوليون اعضاء فى جمعيسات رجال مسال وؤاذى ار وار 4 5 اسان | المقابسر بلاصسو 


للاستثمار يعد عام 216378.. 
عبدالتاصر كان يرفض أن يحصل أ 
مقاول على ء مقاولات » ٠‏ تزيد على ٠‏ 

و ا ا 


' احمد عثمآن + فتح الباب امام القطاع 


الخاص بلا حدود .. وهكذا دخلتا عصر 
مليقة المقاولين ألتى ظلت تحكم عصر 
وانعروف ‏ والكلام لايزال الدكتور 
ميلاد - أن المقاولين فى "العالم كله 
أصحاب مصلحة ق إستمرار أزمة 
٠‏ لذلك فلن تحل هده الازمة 
'طالما يسيطر المقاولون على مراكز صنع 
القرار ٠‏ واختل بالتالى - التواتن بيو بين 
التمليك والايجار , فا مالك ييد! .بالارض , 
وبعلن عن تمليك وحداكد سكنية ٠‏ 
ويحصل من الشترين على أتساط - 
بدنى بها 2 وهده ٠‏ الالية » هى التى 
تكمن خلف إختفاء ٠‏ تمط الايجار, 
:وسيادة ٠‏ نمط التمنيك ٠‏ رغم أن القانون 
يقول أن تلثى العمارة إيجار والثلث 
تمليك ٠‏ لكن احدا لم يفكر فى تطبيق هذا 
النص قط . وللأسف فان الحكومة هى 
: التى ايتدعت « التمليك » .. سنة 151/8 
جاءعت لجنة آمريكية » رفضث ف تقريرها 
عن الاسكان فى مصير . الاسكان 
الشعيى .. قباعت الحكومة وحداتها 
للسكان وخلقت هن جهة أخرى . طبقة 
جديدة من المقاولين والملاك الذنين 
يستفيدون من الأزمة الاسكانية ٠‏ وبدات 
الدكومة ٠‏ بدورها , تلعب لعبة التمليك ٠‏ 
فقأصيح. كل ما تبنيه الحكومة شعييا كان 
أم قاخرا , يباع على سييل التمليك .. 
وهناك تقرير حكومى يؤكد أن اكير نسية 
خلوات ف .الميائى الخالية في مصر هى 
ملك للحكومة وأغليها محتجن لكيار 


المسئولين فى الحكم المحلق , بل وبعضها 


الجمهدورية ٠‏ لكى 


محجوز لرئيس 


يفتتجها اعندما يزير الإحياء 
والمخاقظات : 





9 أجومز زم 

ل د - ميلاد حتا يده على ع عصب 
سكم فيؤكد أن الأزمة سبيها 
وجود «٠‏ مساكن بلاسكان » « وسكان يلا 
مساكن ».. وأرقام وزارة الاسكان 


لايعثد بها لأنها عن.ه للحضر ٠‏ فقطاء 


ومصادرها «١‏ الرخصء٠‏ ألتى تمتحها 
الدولة » ولحجان تقدير الايجارات .. 
والارقام المضبوطة لدى جهاز الاخصاء 


وبالارقام »وي 1 اصدق ما لى العالم ' 


مبلاد: حنا تتامى أزّمة 





عام ال كان فى عصر 7,7 مليون وحدة 
سكذية يسكنها 1,5 مليون اسرة اى أن 


الان الديقة” مليين وحدة 
سكنية ٠‏ وإديتا 5,77 مليون اسرة ء 
والقائض بالتالى مليون ١‏ -4 للف وحدة 
سبكنية , آئ 'آن ١7‏ / من الوحدات 


الاسكائية. ق مصر مغلقه ... 


© يستطرد د ميلد 





حم ديفن مسر » ومكذا اتترضنا لني 
. وتغلقها . ولا يجب أن تتسى أن 


1 الجزء الآكير من مدخرات العاملين.ق 


اخسيارك الأول..- 


-50/ 


. |ال | طول العمي 





أحمد جودة 





الخارج تحولت الى البتاء .. فهذا 
الفاتض ل والوحدات السكتية 1١.8 ٠‏ 
مليون شقة ء مقسم على الوجه التالى : 

مليون شقه مغلقه ف المدن .. من 


ضمتها 5 آلف فى القاهرة لين 
آلف ل الجيزة. و١٠١٠‏ آلف اق 


الاسكتدرية و0١٠لم‏ 5 شقه ق 

وبالتالى ليست لديتا مشكلة مساكن 
يل المشكلة فى عدألة توزيع المساكن فقيل 
أن نفكر فى « اهدار الاستثمارات ء ليناء 
مساكن جديدة لازدهار طبقة المقاولين 
عليتا أن تعيد توزيع ما لدينا من مساكن 
توزيعا عادلا . 


2 به “ة 
© ويضع د ميلاد حنا يده على ملامخ 
الازمة التى تؤرق الضمير الوطنى 


والانسائى فيقول : 
- لدينا مساحات شاسعة من الاسكان 
المشوه ( العشش - الخيلم - 


ألخ ) وهى اسكان مشوه لأنه يشوه 
النقس الاتساتية لمن يسكنها . فمن يولد 
ق المقابر من الاطفال لن يكون ابدا طفلا 
سويا ٠‏ وسيكون ناقما طوال حياته على 
المجتمع , وعلى الاتسانية كلها , وهؤلاء 


سيتجهون حتما الى الانصرافف 


والمخدرات والتطرف الديتى .. 

وصل المجتمع المصرى الى مرطلة ف 

يجب أن بقف عندها إقصادنا 
« متموصلا.ء حول الاسكان الذى ياكل 

ها لدينا من عملة صعبة ولاينتج عملة 

صعية ٠.‏ فالتوجهات والسياسات 


الحكومية خاطتة ومدمرة .. لأتها تركز 
على الانتاج دون ٠‏ وعلى التمليك 


دون الايجار .والتتيجة هذا الخلل 
الاجتماعى والسياسى اليشسع الذى 
نعيشه الان :. 5 


العرية والخصان ! 

© ويتنهى د - ميلاد حنا حديثه قائلا : 
متاقشة قانون: الاسكان لا يجب أن 
تسيق مناقشة صياسة الاستثمار. 
والاوضعنا العرية آمام الحصان . وكان 
الكفراوى شجاعا وعرض القانون على 
الاحزلب فحصل على موافقتها فيما عدا 
الحزب الوطنى ٠‏ فأضطر الى اتكار 
« القانون وقال انه هجرد أفكار ... 


وللاسف فان ازمة الاسكان لا صاحب 


لها .. للقاواون ' منظمون لل جمعيات 
رجال الاعمال ,وثوادى الروتارى , 
وسكان المقابر لا صوت لهم ٠‏ والشباب 


« قط فق الشوارع ء ٠‏ ومن تسقط بيوتهم 


لا يجدون من يدافع عنهم ٠‏ والاحزاب 
تعمل. بالسياسة والانتخابات وصراع 
زكى يدر مع طلعت رسلان ٠‏ لكنها لا 
تشتعل بتنظيم الققراء ٠‏ 
أسباب اقتصادية 
© د سليمان قور ألسدين وزير 
الاقتصماد الاسيق اول ٠ازمة‏ 
الاسكان » من زاوية مختلقة .. قال : 
- لزمة الاسكان يدآت كمشكلة عرضبية , 
ثم تحولت الى مشكلة مزمنه ٠‏ والان 
أصبحت مشكلة هيكلية مثلها مثل العجز 
ف هيزئن المدقوعات .. والقريب أن 
المجتمع المصرئى يؤقلم نقسه باستمرار 
مع هذه المشكلة . 

ويد ج جسم اللجتمع - وهذا خطير- 
يتعايش مع مع الأزمات ٠‏ لكن يتمن فادح 
من معاناة المواطتنين فى إسكان العشق 
والمقاير والاسكان المشوهء 2 قالرجل 
يعيش مع زوجته وابنائه ق حجرة واحدة 
... وهكذا تحولت مشكلة 
الاسكان الى مشكلة اخلاقية تدمر القيم 
الاجتماعية والنفس الانساتية .. 

وهناك أسياب عديدة تقف خلف آزمة 
الاسكان متها اتخفاض مستوى الدخل 
وازدياد الاسر التى تعيش تحت خط 
الفقر ( -2 # ) وتطييق سياسة 
الاتقتاح , والاستيراد بدون تحويل عملة 
'وتفئى طيقة تجار العملة .... وإزدياد 


: آتماط الاستهلاك المسرف ٠‏ وإزدياد حدة 


التَضخّم يوما يعد يوم ٠‏ وارتقاع اسعان 
الاراضى » التى: ساهيت الدولة 
بسياستها فى الضارية عليها . وتواطت 
الدولة على احتداد أزمة الاسكان وشبكة 
الازمات- الاخرى وتركت توزيع الموارد 


بدون تخطيط ٠‏ فذهيت الاستشارات الى . 
. التمليك الفاخر وإحتياجات الترفيه ٠‏ ق 


9 | وقت لا توجد فيه مشروعات استثمارية 





تجذب ' ؤأل أصحاب القواتض التى 
توجهت للاسكان القاخر» وتوجهت 


سياسة. الاسكان: الرسمية لمن لا بريد . 
مكنا ؛. ليضل ١‏ الوضع آلى مرحلة 


يضيف د ثور الدين وللغريب ان 


3 : وزارة الاسكان تزيد أن تبيع الاسمتت 
:]| والحديد للقطاع :ياقل من التكلفة - 


يمثل الاسمنت والحديد من ٠‏ 7 آلى 


227 من ستتر البكللة” 











د . سليمان نور الدين يتحدث أره د . 
يمان دور الدين ب وبجوار, 


وهى نسية ضصئيلة فالمقاول يكلف المتر 
2٠‏ نيه والغرق يحصل عليه .. ومن 
هنا تكتشف حكمة الطرفة الشعبية التى 
تحكى عن اتقاق اهل الجنة واهل النار 
على أن يزور يعضهم بعضا وقرروا عمل 
كويرى بين الجنة والنار بينى اهل الجنة 


نصقة واهل التار يينون تصفه الآخر , ” 


ويعد فترة ثم بناء نصف الكوبرى الذى 
يخص اهل الثار واهل الجنة لم يفعلوا 
شيئا واكتشفوا فق النهاية ان السبب 
يكمن فى ان المقاولين كلهم من اهل 
ا 
وتضع القاعة بالضحك والتصفنيق 
وينهى د - نور الدين حديثه قائلا . 
لا يصح أن تهتم الدولة ببناء القرى 
السياحية التى لا يسكنها احد الا ف 
يوليى واغسطس واستثماراتها الهائلة 
يجب أن تخصص للاسكان الشعب, 
الذى يحتاجه الناس قيناء الدولة للقرى 
السياحية الضخمة تبديد لمواردنا النادرة 
وعلى الدولة عمل خطة قومية للقضاء على 


ازمة الاسكان .. واظنها لن تفعل 
الجذور والحلول 
اذا كان د. ميلاد حتا ٠‏ وهر 


مهندس » والدكتور سليمان نور الدين قد 
اختارا ان يتناولا ازمة الاسكان من 
زاوية اقتصادية اجتماعية فق الاساس 
قان د . أسماعيل صيرى عيد الله ء 
يثقافته الموسوعية النادرة قد اختار ان 
يتناول الازمة من كل زواياها يما فيها 
الزاوية الديموغراطية 

تقول د . أسسيما. 1 

هناك مفتاحان لازعة الاسكان ف يلد 
فقير متل مصير : 
: المفتاح الاول : أن امكاتيات المصربين 
لاتوقر لهم الوفاء يالمسكن الصحي .. 
المفتاح الثانى : شيوع نمط استهلاكى 
لايتناسب مع الامكانيات المادية 
للاقتصادية للاقتصاد المصرى ويكفى 
ان اغنياء مصر ببتكروا ٠‏ حاجة » 
فليقلدهم ١‏ فالغلطة اذن هى غلعلة 
التظام الجاسم اساسا قيل أن تكون 
غلطة الاقراد .. 
وهناك محددات تحكم ازمة الاسكان : 
التمويل فالسكن ق العادة يموله الساكن 
وليس المالك فأى عمارة ٠‏ مؤجرة ٠‏ يتم 
رفع تكاليقها خلال عشر سنوات من 
ألبناء ومايحصل عليها المالك بعد ذلك 
مجرد ريع يسيب وضع الملكية . 

الارض وهى مورد غير قابل لإزيادة 

على مستوى العالم وق حائلة مصر فان 
51 / من مساحتها غير مآهولة » وارض 
أليتاء يزيد سعرها تدريجيا يسيب زيادة 
السكان وارتقاع الدخول وى حالات 
التضخم تزيد بصرعة اعلى . لاتها تصيح 
مخزتا للقيمة لانخفاض قيمة العملة 
ياستمرار فمن يترك شقة مغلقة لعشرات 
الستين هو الكسبان وق امريكا تخضع 
الملكية العقارية اضراتب ضخمة لانها 
عائد بلا عمل وق مصر الشكلة اعقو' 
لان ارضنا المأهولة قليلة اق تتشمع 
لتنافس رهيب فاذا بتينا عليها مساكن 
خلن تجد غذاء والعكن مبحيح وكان 
المقروض أن نخرج الى الصحراء منذ 
زمان وثورة يولدى ثيتت هذا الحل يايجاد 
مجتمع جديد متكلمل ( مديرية 
التحرير ) لكنها تجرية اغتيلت دون ان 
يقيمها أحد ٠‏ وكل المتططين متد 7١‏ 
سنة كانوا يعرقونٍ أن عدد السكان 
سيتضاعف أعلم 7١-٠‏ . وكنا تقول 
دائما يجب ان يخرج المسريون من 
الوا ادع والدلي الى الصحراء ولكن آخر 


- توسعات القاهرة والاسكندرية “مت 


العشش : 


هنا تقطة الانطلاق للجريمة 


على حساب الاراضى الزراعية ويدات عام 
5 ف عهد وزارة الوفد ايام عيد 
الحميد عبدالحق وزير الاوقاف الذى 
حول ٠٠١‏ الف فدان الى مديتتى 
الاوقاف والمهندسين ثم شارع الهرم 
وكان المفروض ان تمتد القاهرة شرة' 
نحو الصحراء مثل تجربة مصر الجديدة 
التى بدات هتذ 5١‏ عاما .. 
وتصرفات الدولة الحمقاء ق مواردها 
جعلتها الا تستطيع التحكم ف مشكلة 
الاسكان والحل الوحيد فى رأيى ان 
٠‏ تحتكر ٠‏ الدولة كل اراضى البناء . 
وتقوم بتآجيرها المدة 1 سنة ٠.‏ ومى 
تجرية معروفة فى مصر مئذ 7١‏ عاما وهنا 
فقط تلعب الدولة دور ٠‏ منظمة السوق » 
والمؤكد ان الدولة لن تحمى الارض 
الزراعية من التجريف دون ان توفر 
سكنا للمواطنين وللاسف نحن ترتكب 
جريمة الانتحار الجماعي فى حق الاجيال 
القادمة لاننا ندمر الارض التى 


وينتقل د . اسماعيل الى عنصر اخر 
من عناص إزمة الاسكان وهو 
مواد البناء فيقول ! 


- حمى اليناء ترتب عليها استثمار 
اكثر مما ينيغى , فلو اردتا قوفير 7 
مليون و١٠٠1‏ وحدة سكنية علينا ان 
نمنح كل استثماراتنا لقطاع مواد 
البناء . وهذا مستحيل والحنصر 
الحاسم هو انتاج الدولة المواد 
اليناء . وسيطرتها على مايستورد 
منها . ولايجب ان يحصل الاسكان 
الفاخر ( الذى لانحتاجه ) على التسية 
الاكبر من مواد البناء التى يحب 
تخصيصها للاسكان الشعيى .. 

كما يجب دراسة مواد اليثاء 
المحلية واللاتقليدية مثل الحجر 
المتوفر فى الصعيد كما يجب ان نهتم 
بالنمو الراسى وليس الافقى 

من نلحية اخرى علينا ان نواجه 
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.. والتطرف 


اسماعيل صبرى عيد الله وابو العز الحريرى ود . 
الكفراوى كان شجاعا وعرض القانون على 
الأحزا ب فوافقتوعارض الحزبالوطنى وحده 


ايل سك ميدع بد بعد سح سواسد يك 22 


ل 


الخيار التالى : هل نيتى بأحدث الالات 
آم بالعمالة المحلية المتوفرة ” 
والاجاية هى أن نهتم بالاساس 
الاجتماعى فعلينا ان نيتم يصناعة 
التشييد كثيفة العمالة ولبس بصناعة 
التشييد ذات الرفسمال الكثيف فلدينا 
أيد عاملة ضخمة وكثيرة يجب 
8 غيلها . 


وردا على سؤال لأحد حضور 
الندوة حول اتفاق التجمع مع 
الكفراوى حول ازمة الاسكان قال ابو 
العز الحريرى ٠‏ رئيس لحنة الاسكان 
فى الحزب ٠‏ اتفاقنا مع الكفراوى حول 
بعض نقاط قاتون الاسكان وايس 
حول مشكلة الاسكان توصيفا وحلا . 

وقال ايو العز: 

اى حكم يريد ان يضمن عدم تفجر 
الاحتجاجات الاجتماعية مجبر على 
حل ازمة الاسكان وهناك 1٠‏ 7 من 
الشعب المصرى لم يرد عمرهم على ١‏ 
سستة وبالتالى سيكون عدد طالبى 
السكن عام 2٠٠٠١‏ لايمكن مجابهته ٠‏ 


وهناك ” مليون عاطل وكلهم من ابناء 
الفقراء والفثلت الوسطى , والمفروض 
ان تكوين المجالس التشريعية 
والمحلية من ابتك العمال والفلاحين 
ويفترض ان قراراتهم تحل المشكلة 
ولكن هذا لم يحدث 

ويضيف ابو العز: 

اتحاد العمال وهو ممثل الطبقة 
العاملة غائب تماما عن ازمة الاسكان 
ويجب أن يسعى هذا الاتحاد الى 
تطهير الميزانية العامة من اموال 
تامينات العاملين فى الدولة 
والقطاعين العام والخاص ( تبلغ ؟١‏ 
مليار حجنيه ) ويجب استثمارها فق بناء 
مساكن للفقراء بدلا من ان تستثمر 
الصالح الاتفتاحبين والطفيليين الذين 


يحصلون على كل 
والاعفاءات . 


الميزات 32 


احد ..ء 


المجلس والوزدر 


الشعب ٠ه‏ 


الديمقراطية .. و 


. ويعفيهم‎ ٠ 
.. الضغط‎ 


ومقالات صحفية 


والأمر كذلك - 


السؤال : 
























قناع المصريين بجدوى العلاقات مع 
اسرائيل لاجتذابهم إلى مزيد من الاعمال 
لمشتركة جاء هذا فى الزيارة السرية 


أسيوع الماضى الى منطقة مزارع 
النوبارية وصحيه فيها د . يوسف والى 
الزراعة وامين الحزب الحاكم 

ابدى الخبراء الصهاينة العاملون 
بالمشروعات المشتركة أرتياحهم للمعاملة 
2 التى يلقونها من المسمُولين بهذه 
اللشروعات واكدوا انهم لايواجهون اية 

شكلات سياسية 

وقال د . والى أن المصربين قد 
استفادوا من الخبرة الاسرائيلية ىق 
> الزراعة والرى بالتتقيط وان الخيراء 


ع. 
ع 
ع 
ب 
2 
3 
الالال 








لجنسة الاسكان فى مجلس الشعب 
تفاسست من << المكعهيٍسسدة 


لاول موة تواجع لجنة في مجلس الشعب اتفاقية 


لقرض مقدم من الحكومة وتتاقشة مناقشة موضوعية 
وجاده ومن ثم تعيد الأوراق الى الحكومة لكى تراجع 


قرارها 


الاسمنت نحو - 


اوقد ساعد الاجنة فى الوصول الى هذا القرار مللسته 
من أن شركات الاسمنت المصرية تضمح من عبء سداد 
الديون وارباحها مما جعليا متعثرة اقتصاديا وشو امر 
قد خصصنا له كتابا عنواته , الاسكان واحكصيدة ٠‏ 
ولوضحنا أته قد زين لنا أن هناك أزمة إسكان عامة من 
العسير جلها ؛ < ٠‏ حتى وقعنا فى + مصيدة ٠‏ الديون وكل ما 


يترتب 


. رهم أن الاتفاقية قد وفعت من السلطة 
التتفيزية وان تنفيذ المشروع قد بدا يالفعل . 

حدث ذلك الأسبوع الماضى في لجنة الاسكان بمجلس 
الشعب عنيما عرض عليه إقرار الاتفاقية الخاصة 
بقرض يابائى لانشاء مصنع الاسمنت فق مدينة بني 
سويق . فقد تفضل احد الأعضاء وقدم حسية بسيطة 
مؤداها ان الفرض وفوائده تجعل سعر الطن من 
" جنيه . الآمر الذى يجعل القرض 
غير مجد إقتصاديا , لآن الاسمنت يمكن استير؛ده حائيا 
باسعار تتراوح بين ١8‏ إلى ٠١‏ دولار للطن من دول 
ددة منا 


ب على ذلك 
ولا اود ان استرسل فى تفاصيل ها يجرى فى قطاع 
الاسكان والمرافق من استتزاف المواردنا الاقتصادية 
فلهذا مقام اخر , ولكن المشاهد وبشكل عام هو إننا قد 
تمحورنا حول قضايا التشييد والبناء . فصارت القاهرة 


ازّمة اليطالة 


سلطة 





بقلم : ميلاد حنا 





والمرافق بالوعه للاستنمارات دون عائد . وقد ان الاوان 
لآن تراجع وزارة التخطيط توجهاتها بالانتقال التدريجى 
من القطاعات الخدمية الى القطاعات السلعية الانتاجية 
فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى والصتاعة 
والتجارة والسيلحة وما اليها وهى القطاعلت التى 
تعطي عائد؛ وتقدم فرص عماله جديدة تفك ولو جرئيا 


تحية خالصية من القلب الى زملائى رئيس واعضاء 
لجنة الاسكان فى مجلس الشعب لهذه اليداية الطيبة , 
والتى أرجو ان تجتدذى حدوهاً باقى اللجان الاخرى , 
لكى نتحول هذه اللجان الى قوة دستورية حقيقية 
بحسب حسابها . ود 


يكفي ان نسمع أن لحنة الآمن 


القومى فى الكونجرس الامريكى قد رفضت اقتراح 
الرئيس بوش يتعدين احد مساعديه وزيا للدفاع . لآن 
الديمقراطية في التطليل النهاثى هى توازن بين 
سلطات . ٠‏ وقد ان الأوان أن يصيح مجلس الشعب 
دسئورية يعمل لها كل حساب وأن تختفى هذه 
الصورة الهزدلة والمحقورة في وجدان الشعب من أن 
المجلس تابع للسلطة التنفيذية وأن الحكومة قادرة على 
إمرار كل ما تشاء من خلال لجاته دون مقاومة تذكر . 
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رسب مجلس الشعب فق الامتحان , 
النائب الذى ضرب ولم يحاسب الوزير الذى شتم .. 
وبينما استخدم اقصى العقويات ف الحالة الاولى .. 
غض الطرف ف الحالة الثانية و . ١‏ 

ورسبت الحكومة ف الامتحان .. فلم يتقدم رئيسها 

عن السياسة الامنية التى 
تمس قضية الديمقراطية وحقوق الانسان واستقرار 
الوطن .. ولم يندقل للموقع الآخر فيقبل ماقيل من تقد 
واتهام ويعد بالاصلاح . بل .. وحين شب الحريق لم 
يتقدم رئيس الحكومة بكلمة واحدة تعيد الوثام بين 
-. أو دين المعارضة والوزير . 

أيضا . فقد رسبت أحزاب المعارضة التى اتفقت 
على ادانة السياسة الأمنية .. ثم 
الطريق لاهى قادرة على تغييرها بالضغط 
قادرة على تعديلها بالاقناع 

لقد تقدمت آاحرّاب امعارضة بمذكرة لرئيس 
ملابسات ٠‏ موقعة مجلس 
. ودون الدخول فْ تفاصيل اقول انها قد 
طلبت فق نهايتها ان يمارس الرئيس صلاحياته 
الدستورية لايقاف التدهور الخطير فى الاوضاع 


لمجلس الشبعب ليدافع 


الجمهورية تشرج فيي 


نصت على انه من سلطات الرئيس 






فى امتحان وزير الداخلية كانت النتيجة . لم ينجح 


فقد حوسب 


المسامح كريم , ؟ . 


.. وقفت فى منتصف 
.. ولامى 


أن يعين الوزراء 


اقول ان المعارضة قد وققت فق متنتصف 0 
ومنتصف طرديق 
العريق الأول امن خلال لؤتعرات « وتضر يعات 
.. واستتكرت الأحزاب الممثلة فق 
البرئان اى اجراء اكثر مثل 8 
الشعب . أو التلويح يذلك .. 
ان قسير ف الطريق الآخر : طريق 
الاقناع .. فلا تكتفى بارسال مذكرة لرئيس الدولة .. 
لكنها تطلب فى الحاح جلسة عمل مع الرئيس ؛ وأن 
تناقش رئيس الحكومة . وان تشرح مخاطر مايجرى 
بعقلانية ومنطق من زاوية ان الوطن هو الخاسر 
ولئست المعارضة أو الحكومة .. و .. حتى ذلك لم 
تحلوله الاحزاب خشية . ان يرد لها طلب ٠‏ . فتتعرض 
لاهانة جديدة امام الراي العام » . 
اى الاهانات اكبر .. 

العام ان المعارصضة موصومة بالتخاذل .. موصوفة 
بالديكور .. ينالها السباب فى كل لحظة 
طلبت مقابلة ولم تتم . وهو امر قد لايحدث ايضا ؟ 

الكل رسب فى الامتحان ٠‏ ومازال ياقيا للاعادة : 


الاقتاع . . سارت 


الانسحاب من مجلس 
و .. كان متطقيا - 


ان يدرك الراى 


5 آم انها قد 


محمود المراغى ا 


أنمار الأسبوح- 


الاحتداط واجب 

اثلر الشردط الدى اذاعه التكيفزيون عن . جلسة الضرب » فى مجلس 
اشع امات بشي المستوليي 7 . لانه لم يحذف غير الشتائم وترك . 
الحركات التى تسجل الواقعة ف معظمها . 

على سدبيل الاحتياط جرى اعداد , ستوديو ٠‏ صغير هذا الاسبوع لعمل 
المونتاج اللازم لجلسة اسقاط العضوية عن طلعت رسلان . 

المفاجاة ان الجلسة كانت اهدأ مما ظن البعض .. فقد تغيب العضو _ 
وتغيب ورزبر الداخلية واقترح احد رؤساء الأحزاب اغلاق الملف ياعتذار 
رقيق يقدمه العضو موضوع المحاكمة ! 
الاستوديو الخاص لم يستخدم . ولكن الاحتياط واجب ! . 


هك 
آرينز يزور النوبارية | ضبط مدير ادارة تموينية ! 
شيه اريئز وزير الخارجية أ قامت مبلحث تموين الصف بضبط 
لصيو من الشبراء دربي | مدير إدارة التموين متدبسا باحتجل 
لعاملين يمنطقة النوبارية بذل كل الجهد ا رو ا 


قال المدير أنه احتجر هذه الحصة 
بناء على تعليمات من المأمور ونائيه - 
أنفى المأمور ونائبه . وتم أحالة المدير 
الشيافة: . يلا 
زبارة الوزير 

إنتشرت قوات الامن المركزى فى 
مدينة الزقازيق بطريقة أثارت التساؤلات 
والتكهنات نقول أن ركى يدر وزير 
الداخلية سوف يقوم قرييا يزيارة 
المدينة . 

© مشادة حدثت بين كمال 
الشاذلى واحد الوزراء الحاليين 
عندما انتقد ماحدث في مجلس 
الشعب بالنسبة للواء ركى يدر . 
كمال الشاذنى اعلن انحياره لزكى 
يدر 1 

ماثئة صوت .. خطا ! 

وقع خطا فى نتائج انتخابات نقاية 
الصحفيين .. أعلنت النقلية حصول 
الزميل محمود عوض على 79 ) 
صونا بفارق ماثة صوت على الاصوات 
التى حصل عليها وهى (604) 
صوتا .. طلبي محمود عوض من 
مجلس النقابة الجديد التصحيح على 
وجه الاستعجال . 


يهدد يفصل 
8 طلاب بتهمة التجمهر 


اشلد 3ل محمد بلتاجى عميد ادار: 
العلوم يفصل ثمانية الطلاي نهاتيا يعد 
أن احالهم الى مولس التأديب واتهمهم 8 
بتحريض الطلاب على على التجمهر والتظاهر ' 
والاعتداء على رئيس الجامعة وإتلاف 
وسياسته أثتاء مظاهرات طلاب جامعة ' 
القاهرة احتجاجا على إجراء الامتحاتات . 
ثلاثة أيام فق الأسيوع يدلا من يومين ., 

د . بلتاجى أتهم الطلبة الثمانية أمام 
زملاتهم يانهم شيوعيون ومأجورون 
وسيتم فصلهم نهائيا وقال إن دار العلوم 
بها ٠‏ -؟ شيوعى عايزين كسر رقايهم .. 
الطلاب الثمانية هم عبد الفتاح عبدالدايم 
محسن مهلل هيثم عبد الفتاح عمرو ميكل 
حسين زيان صلاح شعبان عطية 1 
عبد البديٌ طارق قتحى . 
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سار مراتيل تدقع ليون دوار نماك ) مقع تعاونية ؟ .ا 





كشفت تحقيقات الجهات الرقلبية والامنية . الدائرة حول جمعبة ١‏ السراب » ٠‏ 
التعاونية لبناء المساكن . وصاحبة العقار الكائن به مقر السفارة الاسرائيلية 
بالقاهرة . عن مخالفات ملية وادارية خطيرة بالجمعية . ٠‏ وتبين قدام اقارب 
الاعضاء بالجمعية بيبع 6 شقق . . من العمارة المملوكة للجمعمة فى ١‏ شن ين 
مالك . والمطلة على كويرى الجامعة الى السفارة الاسرائيلية بواقع ( :5؟) الف الف 


دولار . للشقة , وذلك دون 


سداد نسية ال ٠١‏ / من التمن للجمعية . طبقا 


ج من المادة 7١‏ ف لائحة النظام الداخلى بالجمعية , واو ا 
التسبة من قيمة العقار للجمعية , قبل اعتمادها لعقد البيع الصادر من المتنازل - 


قرض رسوم اضافية على 
طلاب تحويل المسار 


كتب محمد البرغوتى 

فرشت مدرسة دكرئنس الثانوية 
الصناعية يمحافظة الدقهلية رسوما 
اضافية اجبارية على الطلاب الراغيين ف 
تحويل المسارمن الثانوئ العام الى 
الصتاعى وصلت الى 8١‏ جتيها .نص 
القرار الوزارى الخاص بالسماح بتحويل 
المسار على عدم زيادة الرسوم . وقامت 
ادارة المدرسة بالفاء قيد عدد من الطلاب 
غير القادريين على دفع الرسوم الجديدة بعد 
نشرشكوى الطلاب ٠‏ 


كتب مسعد توار 

أكد سليمان التونسى رئيس حى جتوب 
الجيزة أن كاقة عريات المأكولات 
والاكشاك الاستثمارية بشوارع المحافظة 
أقيمت يطرق غير مشروعة ويالمخالقة لنص 
القائون الذى قصر أقامة الاكشاك لمرضى 
الصدر وخريجى السجون .. واضاف أنه 
قد تبين ان الاكشاك تحولت لمشروعات 
استثمارية واماكن للادمان . 

وطالب برفع الضربيه تصاعديا حسب 
أهمية مكان الاكشاك يأن تبدأبٍ ٠6/ا‏ 
جنيه سنويا لشوارع الدرجة الثالتة وترتفع 
الى 5"؟١جنيها‏ سنوبا لشوارع الدرجة 
الثانية والى 716٠‏ .:- جا سنويا لشوارع 
الدرجة الاولى . 55 


الشسرطة تستولى علي 
١‏ لسيار ات الا حرة 

انتشرت فى محافظة البحيسرة ظاهرة 
استيلاء الشرطة على السيارات الاجرة من 
المواقق لتسقيرها مجانا فى الأغراض 
العامة والخاصة وف موقق تاكسى إيتاى 
اليارود اصبح من المعتاد ان يرسل ضابط 
المباحث بعض المخبرين فى اى وقت يشاء 
« لجلب أية سيارة اجرة لكى تبقى رمن 
أشارته طوال اليوم مع أجبار باقى 
السائقين فى الموقف على المساهمة فى جمع 
ميلغ يدفعونه لصاحبها نظير ايراد السيارة 

لللا 

محاضرجزافية ضد 
الصناعات الصغيرة يميت غمر 

طاليت الجمعيات التعلونية 
للصناعات الحرفية بميت غمر بوقف 
محاضر الحجوزات والتبديدات التسى 
تحررها هيئة التامينات الاجتماعية 
ضد أصحاب الورش دون علمهم . كان 
عشرات الحرفيين قد تعرضوا بسيب 
هذه المحاضر العشوائية الى الحيس 
من شهر الى ستة شهور .قدم الحرفيون 
اشكالات في تنفيذ الاحكلم 


للد 

اوقاف الفيوم:اجهزتنا 
الرزقابية دقئدقة 

أرسل الشيخ عيدالرحيم محمد 
سعداوى عن علماء الدعوة والاستائ 
حسن حميده عبدالسلام عن هيثات 
مديرية الاوقاف يالفيوم ردا على ماتشرته 
الاهالى بشأن وجود تسيب مالى بعديرية 
أوقاف الفيوم وهيتاتها جاء فيه ان 
للمديرية اجهزة رقابية وحسابية دقيقة 
وأقلام التفتيش الدورى من مختلف 
الأجهرّة . مما لايدع مجالا للتسيب 
المالى . لاك - 
انشاء معهد عربى لحقوق الانسان 

ميرح أمين إتحاد المحامين العسرب 
فاروق ابوعيسى أن المكتب الدائم للاتحاد 
اثناء إنعتاده مؤخرا بالعاصمة العراقية 
بغداد قد واقق على إنشاء المعهد العريى 
لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة 
العريية والرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الاتسان ويدعم من مركز الأمم 
المتحدة لحقوق الانسان . 


اقرأ فى عدد مارس من 





واشارت مصادى ل الجمعية الى ان 
المادة " من قانون التعاون الاسكانى رقم" 
لسنة 4١‏ تنص على عدم التتازل عن 
العقار التعاوتى قيل مرور عشر سئوات ٠‏ 
الا للاقارب او للجمعية على ان يصيح 
المتنازل اليه عضوا ف الجمعية بحكم 
القانون ٠‏ وهى مايعتى ان تكون السقارة 
الاسرائيلية عضوا فى جمعية . اول 
شروط لائحتها ان يكون العضو مصريا ٠‏ 
لكن مصادر الجمعية اكدت أن الدوائر 
الرسمية المصرية هى التى اجازت هذه 
المسالة بال مخالفة للقأنون بقضل حجهود 
قتداء التطييع قلق احيته . 

وحصلت (الافالى) لاول هرة على 
صورة من عقد التنازل عن الشقق 
الاربعة الى السفارة الاسرائيلية ٠‏ وقد 
تم توثيقه كعقد بيع بالشهر العقارى , 
مكتب توشيق الجيزة ٠‏ فى ٠١‏ مارس 
لمكا 

ويؤكد العقد أن الشقة الاولى وتحمل 
رقم ١4١‏ مباعة من ' السيدة خيرية 
عيد العظيم ابوجازية , وكانت الشقة قد. 
آلت اليها من زوجها محمد معتز 
عبدالوفابي احد اعضاء الجمعية . 

والشقة الثانية وتحمل رقم ١57‏ 
مياعة من السيدة كامليا أحمد تصر, 
والثالثة برقم 7١١‏ مباعة من قايزة هانم 
شاقعى دتيا ٠‏ والرايعة يرقم 7١7‏ مباعة 
من عصام الدين احمد نصر ومساحات 
الشقق على التوالى 154 . و7148 و54١1‏ 
و154مترا مربعاء عدا حقوق الارتقاق 
والانتفاع بمساحات هائلة - 

قال تقرير للرقابة الادارية اعد فى 
يوليو 1144 ان كاميليا أحمد تصر زوجة 


بلاغ مام 






تحقيق : مصباح قطب 


المهندس خالد بسيوتى السكرتير السابق 
للجمعية ٠‏ وأن قايزة والدتها ٠‏ واحمد 
نصر شقيقها » وكان السكرتير نفسه قد 
حصل على الشقق نتازلا عن آخرين ! 

وجدير بالذكر ان ثمن الشقة الاصلى 
كان 45 الف جنيه . وان ثمن الدولاد 
الرسمى وقت البيع كان 4 قرشا 
وكشف عقد الايجار كذلك عن أن العمارة 
التى يقطتها الاسرائيليون كانت الجمعية 
قد حصلت ياسمها على قرضين من البنك 
العتارى وميتة تعاونيات اليناء يمبلقى 

1١١1١55‏ جنيه , وهمى قروض 





مدعمة بفواتد 5 / عدا ماحصلت عليه ' 


-- ا 


5 تبترت تعى القتتوه سيم 5 


سل سم مسر 
ٍِظم 


صورة من عقد التنازل السفارة اسرائيل 


الجمعية من حصص الاسمنت والخشب 
والحديد ‏ 

ويشير عقد البيع فى اليتد (5) الى ان 
الطرف الاسرائيلى عاين الشقق معايتة 
تامة نافية للجهالة شرعا (؟) قبل 
الييع ٠‏ وترخص المادة ١‏ للاسرائيليين 
بالتصرف فق الشقق بالطريقة التى 
يرونها ويدون ادنى معارضة من اليائع ٠‏ 
كما يشير العقد الى مواققة وزارة 
الخارجية على البيع ٠‏ وتهنئة ادارة 
المراسم وتحياتها وقائق تقديرها .. 
واحترامها ٠‏ الى سقارة اسرائيل' وهى 
السايقة الاولى من نوعها فى عقد موثق 
ووقع على ألبيع وكلاء عن البائعات 
واليائع الرايع يتقسه ٠‏ بينما وقع السفير 
الاسرائيلى موثى ساسون على عقد 
الشراء ٠.‏ 


ومن ناحية 5 علقت وزارتا 
الخارجية والعدل منذ يومين يلاعا عن . 
المشير الادارى السليق لجمعية اسكان 
السراب يطائيهما بالتدخل لدى السقارة 
الاسرائيلية نترسل يتفاصيل مصروفاتها 
على المياه والكهرياء والصيانة بالعمارة 
إلى تياية الجيرّة » مع طليات الصرف 
الموقعة من رئيس الجمعية السابق , 
اللواء على فهمى كامل ٠‏ وذلك بعد أن 
تقدم اللواء على ببلاغ الى التيابة برقم 
654/ مه يتهم فيه الدير بالذتلاس 
هذه الميالغ وتقديرها يتحى 4 الاف 
جنيه . وقال مدير الجمعية ان اللواء عمد 
آلى هذا اليلاغ غير الصحيح لظنه أن 
المدير هو الذى سرب مخالفات الجمعية 
الى اجهزة التحقيق , كما قال المدير.ق 
يلاغه ان اللواء على كامل أتقق مع 
القتصل الاسرائيلى على اخقاء معلومات 
مصاريف العمارة وايصالاتها ٠‏ بعد ان 
ادخل ق روعة أن المدير السايق للجمعية 
سيكيد الصفارة حسائر قدرها (0-؟) 
الف دولا قيمة بدل التقازل عن شواء 


الشقق الاريعة» وحصل المدير من 
القنصل طيقا لذلك ٠‏ على خطاب غامض 
يقول يالنص 2 ان مجموع الميائج 


المتصرفة ٠‏ عن ايجار سطع العمارة من 
شهر ابريل9545١1‏ وحتى آلآن (؛) هى 
5 حتيها مصريا , وتم تسليم ليله 
للسيد لاح أحمد كامل ه مدير العمارة 
أما يالتسية للمدة من 15481 الى 13547 
فسوف توافيكم يها مستقيلا كذا دون 
تاريخ ولاتحديد . 
بيتما اكد المدير الادارى فى بلاغه ان 


السفارة استغلت سطوح العمارة يدون . 


عقد ايجار ٠‏ وان المبالغ التى دقعتها 
تقاضاها هو وأخرون بايصالات موقعة 
من 'رئيس الحجمعية السابق ٠‏ سدادا 
لثمن المياه والاتارة وتكاليف الصيانة 
والاشراف . 


نيابة الاموال ضد الجمعية صاحية الشقق ٠:‏ . 


يمن تاحية الخرى فان لزيد القلية . 
تم دقع ' مبالغ ١‏ 


الادارية يؤكد أنه ت 
للسثولين ل الجمعية ولاقاريهم وصلتا 


الى (186) الف جنيه بدون وخجه حق : : 
وان العمارة تم اسنادها الى: المقاول ٠...‏ 
خلال . 
التنفيذ ينحى 3,7 مليون جتيه ٠‏ وايعى _ 


يالامر الماش . وارتقعت 


التقربر يعد استعراض سخالقات 
الجمعية الاخرى ٠‏ يدل مجلس الاذارة. 


وتعيين فجلس جديد : وهو مالم تاخذ يه . 
ألجهات المعنية ,. وظل المجلس القديم , 


مستمرا حتى !نتهت.. مدته "فى يولي 
مهد أيضا واتتخي مجلس جديد , 
تراسه اللواء عبدالقادر محمد 


عبد القادر .. وجاء. اللواء على قهمى كامل ' 
ناتيا لرئيس المجلس ؛ ويذكر ايقما ان . 


تياية الاموال تلقت: يلاغا يرقم ١74‏ 
لسنة ةا بلاغات أموال عامة عليا 
للتحقيق قى متالفقات الجمعية منذ 
اغسطس اللخى . ولم يتم التحقيق قيها 
حتى الان يرغم تحريز كافة مستتدات 
الجمعية من وفتها . ١‏ 
وأكد رئيس الجمعية الحتلى للافالى 
أته يسعى لاداء ؟ مهام محصدة ٠‏ هى 
تسكين الجمعية فق مقر جديد مناسب ‏ 
وجل مشاكل ارض الساحجل الشقانى مع 


لجتة الخطة يورّارة الاسكان , يما يرضى, 


| اكجمعية الممومية للجمعية » ويتقق 
وقدراتها ٠‏ والتوزيع العادل النزيه لقطع 
الارضى ٠‏ بعد الاتقاق مع. المقاولين على 


أتشاء المراقق 


ساغادر 'موقعى .. وحول 


المخالفات السابقة قال : أن. كلفة 
المستتدات محرزة . وفشات الجهود ق 


الاطلاع عليها وانا اتاشد جهان 
المحاسيات كجهة محليدة ٠.‏ يقحصها 


ياجر وان اتردد ف تقديم من يثنِت اتهامه .٠‏ 


آلى الثياية » يصرف النظر عن مخالفات 
شقق اسرائيل ومرتكييها . 


لالطالا هله لال لالتلا سالك كلتل ال الك الل لل قلسل الالالال 
مؤتمر علمى يناقش هذا السؤال الهام : 





كتب : محمود الحضرىي 


اعلن نبيل شعت مدي رمؤسسة الخبراء العرب فى الهندسة والادارة ان التزايد فى 
السكان بالوطن العربى والمتوقع أن يصل الى 7١8٠‏ مليون حنى عام 5٠٠١‏ , 


لابنيغى ان يشكل قلقا على جهود التنمية يل بالعكس يمكن اعتيار هذه الثروة ١‏ 


البشرية اصولا أنتاجية ذات أهمية بالغة , اذا تم استخدامها ياحسن وجه . 
باعداد البرامج الخاصة بتعليمها وتدريبها وتأهيلها للتعامل مع متطلبات 


التتمية ف المرحلة المقبلة 


جاء ذلك فى افقتاح المؤتمر الثالث للتدريب والتنمية الادارية الاثتين الماضى ٠‏ | 
والذى تنتهى اعمائه اليوم وينظمه مركز 


كر الخيزاء العرب ٠‏ تيم » 


واضاف د . نبيل شعت ان التطور التكنولوجى الذى بشهده العالم حاليا , 
يرتيط ارتياطا وشيقا بتطور اسواق كبرى فى عالم تتزايد فيه المنافسة ؛ وتزيد 


الحاجة فيه الى التكتلات الاقتصادية , التى تقدم الميرر الموضوعى لاستخدام || 


التكتولوجبا الحديثة الياهظة التكاليف . والقلدرة على تكاليفها . وبالتاق 
فالسؤال المطروح على العائم العريى الان هل نحن جاهزون لاستيعاب 


التكنولوجيا الحديثة وبناء المؤسسات القلدرة على 


التعامل معها ؟ فلايد من 


دراسة تجربة يعض الدول النامية التى استطاعت المزج بين مزايا العالم النامى 
من حيث الاجور المنخفضة , ومزايا الدول المتقدمة من حيث الكفاءة الانتلجية , 
وتمكنوا من خلال هذا المج بناء كيانات انتاجية ضخمة قادرة على الوقاء 


باحتياجات يلادهم , وفائض للتصدير . 


وقال د حلمى سلام ان المؤتمر 
يسعى الى استنباط رؤية مستقبلية 
لتحقيق الاهداف التنموية العربية خلال 
العشر ستوات القادمة خاصة وان بحوث 
المؤتمر تركز على الجوائب المختلفة لبتاء 
المؤسسات العربية التى تهتم بدور 
الادارة حيث يشارك ف المؤتمر 117١‏ 
ياحثا وخبيرا و1١‏ مؤسسة عربية من 
1 دولة عريية . 
وقال د نادر فرجانى الاستاذ بمعهد 
التخطيط القومى ف بحث له أن انتنقال 
العمالة بين الدول العربية قد ساهمت ق 
بناء قطاعات متعددة بالدول المستقيلة 
اهمها قطاع الصحة والتعليم ٠‏ وقد 
استفادت تلك الدول المستقيلة استقادة 
كبيرة من تلك العمالة وعطاعها اليشرى . 
كما ان العالم الثالث عامة والعربى 
خاصة يواجه تحديات مستقبلية هائلة 
يدرجات متفاوتة فى مجال العطاء 
البشرى ٠‏ وتحتاج لتنظيم وتكتلات 
عربية اكثر , لاكساب البشر التوجهات 





أوراق عمالية 


الجريدة التى تعبير عن هموم العمال والموظفين وكل الكادحين 


تنفرد يتشر وثيقة أمريكية تشترط 
رفع أسعار المياه وخدمات الصرف الصحى وتثبيت الأجور 


العمال يرقضون رقع 


اشترا اكات النقايات والمدرسون 


الفنيون بالغربية يهددون بالاضراب, 


! منشورات من جبهة تحرير الرياضة المصرية‎ ٠ 


ه ماذا تفعل المؤسسات الغريية فى العقل المصرى ؟ 
الفصل بالجملة فى ايديال واتوبيس الوجه القبلى وء اسكائيا ٠‏ 
ه احوال عمال شركات الاستثمارفى العاشر من رمضان 


حوار 


مع أول سكرتيرة للمرأة #تغامنة فى اتحاد العمال 


محامى العمال يرد على اسئلتك والقراء يتحدثون بصراحة 
ه مطبات . عمال بلدنا - وجوه مشرقة 


هل تتم تصفية اسكو ؟! 


شاعر يحاكم نجيب محفوظ ! 


ه البطالة فى عيون حكومية 


7 صفحة  ١5‏ قرشا 


رئيس مجلس الإدارة 


نلطفى واكد 








د . نبيل شعت 
والمسارف والقدرات التى نتتاسب 
ومقتضيات القرن القادم ( "١‏ ) 

واكد د . قرجانى على زيادة الانتاج 
وتحقيق اعلى معدلاتها احد اساسيات 
الع ف الوطن العربى . مع زيادة 
حركة راس المال بين الدول العربية , 
لريط جسد الوطن بعضه اليعض وان 
تضاقر الامكائيات المادية والبشرية شرط 
جوهرى لتطوير التربية العريية 
وركز د . فروجانى على ضرورة تحقيق 
العدالة والحد عن التفاوت الرهيب ىق 
فرص التعليم والعمل ٠‏ بين قطاعات 
الشباب خاصة فى مصر . والتى تؤثر على 
انصراف الشياب فى المشاركة فى التنمية 
بشكل عام 

اكد خيراء الادارة عل ضرورة اهتمام 
القيادة السياسية يدور الادارة ىق 
العملية التتموية . والنظر اليها كعنصر 
استثمارى ٠‏ وليس كتكلفة لانها فى تلك 
الحالة ستخضع لعمليات التترشيد 
وضغط الانفاق ١‏ 

وصرح د . حلمى سلاع امين عام 
المؤتمريأن المؤتمريهدف الى الوصول الى 
خلق ادارة عربية خالصة ٠‏ من خلال 
استخلاص تجارب الادارات فى عدد من 
يلدان العالم ٠‏ حيث يهتم المؤتمر هذا 
العام يعرض تجرية الادارة فى اورويا 
واليايان وامريكا. وتجرية 
البيريسترويكا والادارة فى الاتحلد 
السوفيتي 

ويبقى ان تقول أنه رغم استمرار 
المؤتمر لثالث عام على التوالى مازال 
عتصر الادارة الحكومية غائيا عن 
المشاركة رغم أهميته » حيث أنه يشكل 
أهم مشاكل التنعية فى عالتا العريى , 
ومازال الؤتمن يركز بشكل اساس من 
حيث المناقشة والتمثيل على تطوير 
الادارة بقطاعات الأعمال 








وقد اسفرت نتائّج الاتتخابات كما هو 
معروقف عن فوز مكرم محمد أحمد 
بمتنصب التقيب ومحمد عبد القدوس 


]| وامينة شقيق وجمال حمدى وابراهيم 


| حجازى وصلاح عيسى ومحمد حسن 
البناء بعضوية المجلس. وكانت المفاجأة 
غير المتوقعة فى الاتتخايات خروج قيليب 


| جلاب سكرتير عام التقاية السابق يفايق 
١ |[‏ اصوات فقط عن الفائر السلدس: 


محمد حسن اليثا. وفون 5 اعضاء هن 
المرشحين أقل من ١١‏ سنة 


سمادة القانون الظالم ! 

رغم أن الحكم ‏ عنذ ١90/4‏ 
وحتى الآن - بمنح رجال الاتقتاج 
إعقاءات جمركية وخدمية وضريبية 
تصل سنويا لأكثر من 46٠‏ مليون 


صدقى ومجلصها (الموقر!) 
يصدرون القلئون لا٠ ٠‏ لسنة 15281 
الذى حرم العاملين المحالين الى 
المعاش من نسية المعاش التى كانت 

تحتسب على أعلاوة الال /79١‏ .. 
ويهذا فرق القاتون بين من استقل 
أو آحيل الى التقاعد قيل صدور 
القاتون . ومن ترك العمل بعده , 
فالاول صرف معاشه كاملا . 

والثانى حرم من هذه المبالغ .. 

ويزيد الآمر تعقيدا ان معظم 
المتضررين من الظلم المقئن لهم مدة 















تامينات العلاوة معناه خصم /1١‏ 
من معاشاتهم .. فهل هذا منطق ؟ 
وهل يسمى هذا القانون ؟ ! ان 
العامل الذى يخدم 7 سنة فقط , 
لو استثمرت التامينلت المخصومة 
منه يفائدة 2 قانها تكفيه' 
بنسية /٠٠١‏ من الاجرة دق مل 
سنة . فى حين أن العاملين يلقون, 
ربهم بعد صنوات قليلة من 
التقاعد , والكثيرون يلقون ريهم 
قيل سين التقاعد . 

لقد سيق أن حذرنا عثدما عل 
قانون التامينات الاجتماعية فق 
5 ورفع الادخار الاجبارى الى 
© وتم خصم التامينات من كل 
مليم يتقاضاه العامل حنرنا من 
ان الخصم بهذه الطريقة سيلغ ثلث 
دخل العامل . بمعنى ١أن‏ كل 7 أيام 
يعملها العامل أو الموظف تستقطع 
الدولة اجر يوم منها . واذا عرفنا ان 
اجور العاملين بالدولة والقطاع 
العام (وهم ثلث مجموع 
العاملين) تصل الى ستة آلاف 
تستقطع منها الدولة 
























توظيفه واستتماره .. واذا عرفنا لن' 
هذا الرصيد يتحلوز عشيرة الاقف 
مليون جنيه .. لآدركتا مدى الظلم 
,الواقع على المحرومين فى الارض . 


أبوالعز الهرير 







رد حصة العاملين بالسعودية قْ التأمينات | 


بدا تذفيذ قرار الملك فهد الصادر منذ عامين بالغاء نظام التامينات الاجتماعية 
بللملكة العربية السعودية على العاملين الأجانب هنك , ومن بينهم المصريون . 
وبدات 'عادة حصة التأمينات التى كانت تخصم من العامل ونسبتها 8/ . 


يستحق استرداد هذه الحصة حوالى 54 الف 


مصرى يعلون بالسعودية 


الآن . يخلاف من علدوا وكانوا قد اشتركوا فى تظلم التاميتات . ودمكن لهؤلاء 
ارسق طلبات الى ادارة تعويضات القيمين ا التابعة للمؤسسة العلمة 


للتاميتات الاجتماعية بالسعودية - الرياض - , رص . لضافي - 


- الرمر 


البريدى 1 حدى يستردوا مستحقاتهم . 












معاشهم 


, نات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين : 
0 نرفض التطبيع' مع العذو ونطائلب بعودة صوت العرب 


اكدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى اجتماعها يوم الجمعة الماقى كل قراراتها السايقة الخاصة برفض 
التطبيع المهنى والشذصى مع العدو مالم يتم التوصل لحل شامل للقضية العربية وحقوق الشعب الفلسطينى فى تقرير 
المصير واقامة دولته المستقلة , كما اوصت الجمعية العمومية بحرية اصدار الصحف والمطيوعات وطألبت مجلس 
النقابة بالعمل على حل مشكلة جريدة ٠‏ صوت العرب ٠‏ ومجلة ٠‏ الموقف العربى ٠‏ » واعداد لائحة.موحدة للاجور وعقد 
عمل جماعى واعلنت الجمعية العمومية للصحفيين تمسكها باكنص الحالى فى قانون النقابة والخاص يعدم جوانْشغل 
النقيب لمنصبه لاكثرمن دورتين متتالتين مدة كل منهما عامان . 


وكانت لجنة الفرز قد تشكلت برئاسة 
الثقيب ابراهيم نافع وعضوية اعضاء 
المجلس والزميل ثروت شليى عن 
الجمعية العمومية . . 


وقور اعلان نتائج الاتتخايات دعا 
أبراهيم تاقع المرشمين لمنصب النقيب 
للممعود الى المتصة . حيث تحدث كامل 
زهيرى وسط عاصقة من التصفيق فحيا 
الجمعية العمومية على القرارات التى 
اصدرتها والخاصة يرقض التطبيع 
وحرية الصحاقة وحقوق الصحفيين 
وحيا كامل زهيرى أبراهيم نافع التقيب 
السايق وتمنى للنقيب الجديد التوفيق 


والسداد كما تحدث مكرم محمد احمد 
قاعلن التزامه يكل قرارات الجمعية 
العمومية وأكد انه سيعمل كتقيب لكل' 
الصحقيين من مختلف الاتجاهات ثم 
رفع زهيرى ونافع ومكرم ايديهم لتحية 
اعضاء الجمعية العمومية حيث تصاقح 
اتصار المرشحين وبدأت عملية فرن 
اصوات الاعضاء . 




























اليا اماه 
واسرائيل: خول طايا . ٠.‏ 5 بط 
3 وسواء اختلفنا آم اتفقنا حول توعنة هذه ٠‏ البرء 2.6 : قالاكيد” ان ا 
م , ولع يكن قد مضى: على + الاحلال والتقيير » لق الوقد المصرى 'سوتي ‏ 


2 َك اسقط | بعدها وزير السياحة أن يات يما لع تات به 
م بحي دي اشهور امن المقاوضات امتعثرة والمتاقشات. : 
الصعدة . لقد سهل الله كل عسير ما أن رقعت الخارجية المصرية يدها . 
وجلت محلها يد الؤزير يصفته رقيصا لوقك اللصيرى . .. كى تواقع دون أن 
لييح بالسلاهين المصريين فق طليا المصزية ‏ آرض التلاقى بين ممنر 
واسرائيل ١‏ ! 
قا يمح 
الشرائيل ادارة القتدق الاسرائيئية الصنع غم القتاع المتعدد الجتسية " 
2 ا 0 
-. ويعطي ةافش ا .. ومراقبة الحسابات كى تتاكد ما لذا كانت. 
اربلمه تكلى الطداد ثلاثة 'عابعن. دولار كحافز إضاق يسدد على خمس 
0 فقدلا عن'التعويض وقدره سيعة وثلاثون مليونا من ا 
الدولارات الأمريكية ! ! 1 










: للاسراتيليين والمبياح الاجاتب بالتعامل ٠‏ بالشيكل ‏ 
























ب التجمع اول من تنيه الى هذا الاتتهاك الصارخ “للسيلاة 
: هتب د الاساليب أكلتوية للوصول الى توع من تطبيع العلاققة | 
مع: العدو الصويونى يحقق حلم الوزير 3 نموذج للعلاقات المصرية .. 
الاستزائيلية حال رخض الشعب المصرى دون تحقيقاه ق مجالات أخرى :. 
اصدر حزينا بيانا رفض قيه هذا الاتفاق جملة وتفصيلا وادان_ظلة 
المحاولة الكلتوية 3 تطبيع العلاقات .. 5 


ا القوى الشعبية والاحزاب جميعا الى وضع جد للابتزاز الاسرافيى ‏ 

لم يكن غريبا ان دوجه + زيفا ها" :. الدعوة كى يتخذ كل موقعه دقاعا . 
عن السدادة الوطنية - 

لم يكن ذلك غريبا لسيب بسيط . .. ان الاستغلال وسيادة القرار الوطتى 

ارضه قضية لها الاهمية الاولى لدى حزينا .. فلا فصل لدينا بين' 

السيادة الوطنية 3 طلبا .. وحرية رغيف العيش فق ريف مصر ونجوعها .. 
لكن الغريب هذا الصمت الشديد .. وهذًا الجمود الاشد فق مواجهة هذه 
الدعوة .. لم يتحرك.حزب واحد ليناقش هذه القضية .. لو حتى يطالب 
بنشر نص الوثيقه . . اسوة يما حدث فى اسرائيل - على الاقل ‏ حيث نشبرت 
الصدف هناك نص الاتفاقية الرصمى لم تدع ذقابة واحدة إو هيثة شعبدة 
إلى مناقشة ما قبل حول ما تم الوصول اليه ! 

لم يوجه نائب واحد سؤالا ف مجلس الشعب حول الاسباب إلتى ناعت: 
الى نقل مهمة مفاوضات طابا من وزارة الخارجية الى. وزير غير مختص! 

٠‏ قضيا» ليست وحدها دون بقية ارض مصر التى تعد من المناطق 
السياحية .. والا ماذا تقول عن اسوان .. والاقصر .. والجيزة ... و ٠ 3-١‏ 

ماذا لوساد هذا المنطق . : الا يصبح وزير الصياحة مسنولا عن كل 
محافظات مصر وقراها من الاسكندرية وحتى اسوان ! على أى..حال. 
ويصرف النظر عن هذه ٠‏ المهمة » غير المسبوقة فق تاريخ حصر . .- فقد لاق 
الجميع بالصمت .. واكتفوا يبقراءة ما نشر فى الصحف من بيان .. هذا اذا 
كانوا قد قعلوا . 

لقد انشغلت الاحراب .. والنقابات والهيئات بقضلياها الخاصة وهنى ولا 

شك لنها ققدليا هامة .. لكنها أملم السدادة الخصرية تدخل فق باب التفاضيل 
ل 

لما اللواطن البسيط قهو معذور بعد أن اصبح لايرى الا حركة اختفام 
وظهور الدقيق والسكر والزيت .. ولا يسمع الا اخبار الرغيف الطباقي 
صعودا وهبوطا .. و .. لاينكلم الا عن الزحام والضوضاء -- وطوايير 


.| الانتظئي الطويلة . تق عه 
العم العمومية لنقابة المهندسين 
: لاشركات جديدة ولا تطبيع مع اسرائيل 


: شهدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين جلسة عاصفة يوم الجمعة 
. الماضى , أنتهت 'برفض الاغلبية إقرار الميزانية التى قدمها مجلس النقابة . 
ومناقشتها مرة احرى بعد ؟ شهور فق جمعية عمومية طارئة » ؛ على أن تتضعن 
ميزانيات شركات المهتدس التى تسباهم قتساهم فيها النقاية بمبلغ ؟؟ مليون جنيه لم 
بشانها أية معلومات وادان اعضاء الجمعية العمومية قوائم الترشيح 
الطائفية . و اكدوا على التزام الاعضاء بقرار النقابة مقاطعة اسرائيل ورفضي كاقة 
اشكال التطبيع معها . ادار الجلسة وكيل النقابة يعد اعتذار المهتدس عثمان 
احمد عثمان نقرب ال مهندسين عن الحضور كان د . عبد المحسن حعودة قد تقدع 
بعدة اقتراحات . 
لمناقشتها ف الجلسة .تم الموافقة على معظمها ٠‏ وابرزها المطالبة بالحفاظ على 
اموال النقابة وحظر التبرع او اتشاء شركات جديدة وطلاب د . حمودة يمناقضشة 
ميزانيات الشركات التى تساهم فيها النقاية يعد 4 سنوات من انشائها . ودعا 
لسحب 4 ملدون جنيه مودعه باحد الننوك الموشكة على الانهدار وتساغل عن 
مصير نصف مليون جنيه تيرعت يها الثقابة لسداد ديون مصر واعترض اعضاء 
الجمعية العمومية ايضا على صرف ربع عليون جنيه كيدلات ومكافات 







> ر ج7777 ا 0 1 
عمال 4١‏ انهربى يتجمهر ون والوزير يرفض مقابلة أمين عام النقاية' 





يحرره حمسن بدوى : 


معدي عي ع سد بذ جد 2 


يتخذ عدد من العاملين يمؤسسة دار 
الهلال للطباعة والنشر اجراءات رفع 
دعوى قضائية ضصضد رئيس مجلس 
الادارة مكرم محمد أحمد لرفضه تتفيذ 
قاثون التأمينات بخصم النسية المقررة 
على لجورهم المتغيرة متذ صدر التعديل 
الخاص يذلك عام 1144 ٠‏ مما يؤثر على 
بالاتخقاض - كان العمال قد 
تظلموا الى هية التأمينات النى ارسلت 
لحنة لبدث الأمر مع رئيس مجلس ادارة 
المؤسسة ٠‏ قطردهم من مكتيه مما دقع 
العمال آلى اللجوء للقضاء . . 
ان .ا 
ع # 


بمصنع علف ههيا ! 


كتيب ضاير السيسى : 
المحاسب أحمد الشامى يمصنع علف 


المامى . 
الشتون القانونية بعشروع الدواجن 


متطوف اذا لم يتنازل عن طلبات التحقيق 








و ١‏ للمحاسيات + 


:ق الغاء اتتدايه , التى قدمها الى المحاقظ 


ص م عم م جه 


: اعتصم | با#سكتدرية 


رفض وزير الانتاج الخربى جمال السيد مقايئة محمد 
١‏ الحربى يوم الاحد 
الماضي . كان أمين عام النقاية قد توجه الى مكتب الوزير 
بعد تجمهر عمال المصتع مطافيين يصرف مكاقاة تحقيق 
الخطة التى تقررت رودم احسااه اميد امه 


منصور امين عام نقابة 


اسرقوا الزبيب 


استمرار حيس كرم عيد الوئيس 
إرئيس التقابة ومدير المصتع . متهما 
بصرقة 4,6 طن تس دن لس 
الخاص بالاشتراك مع مشرف الانتاج 
شملت التحقيقات بعض اعضاء التقاية 
واثتين من أعضاء المجالس المطية 
السابقين ٠‏ فارج كن كل مذي أيكقلة 


فى اليدلات والترقية 


الاسكتدرية مراسل الأهالى : طالب 

١‏ العاملون يالهيتة العامة لتقل الركلب 
-.ق مذكرة قدموها للادارة 

| يرقع بدل .الوجية الغذائية وصرف بدل 
ههيا وأضرب عن الطعام يوم السيت ؛ طبيعة عمل للجهار الاشراق2 أسوة 
أحتجاجا على تهديد' مديد | بالحصلين والسائقين . وبدل عيز ويدل. 


المحصلين حقض 
بالمحافظة يابلاغ مباحث أمن الدولة بأنه ١‏ التعصل فى السائق عند ركيت اي 
| أشرافية ' وتوفير جهاز متخصص لعلاج 
؟ اسر العاملين » وآن تتم الترقية على 
والنياية الادارية والجهاز اكد .| أساس الأقدمية فق جميع المستويات . 0 طازجة 9 


على غير العادة . 


الاقطان , تقديرا الدوره التعاون 


.. فحبالعمال النقة 


وقع اكثر من 1٠‏ من العاملين يشركة النصر لتجفيقٌ الحاصلات الزراعية 
بغر الدوار . على مذكرة ارسلوها الى الاتحاد العام لنقابات العمل . والنقلية 
العامة للصناعات الغذائية , ؛ يطقيون فيها بسحب الثقة من اللجنة النقلبية 
ول لجن ادارية فشر عل الظية عل أله جره حلي" 
.كانت ثيابة كفل الدوار قد قرت 7 


الشافخ (طاليوا 


عمال النقل ب يطالبو بحقهم 


المحالج تهتىء رئينها ائته داب رنيسالتوادة| يي بتطبيق نسي تلصفيل 


.. حرصت تقلبة العاملين بهيتة 
المحاسب فقت محعد عبد لثديه زئيسا مجلم ادارة شركة الودى اليج . 0م 
مع النقابة لصلاح العاملين عندما كان رئيما ١‏ 


ضرفها الآن دون اى جانب الور 
اعفناء اليه ل اثاروا م 0 
أزيارته للمصذع قيل ثلاثة لسابيع فسال المستشار اماق 


عن تآخر صرف الكافاة رد المستشار وقتها بان القرا 
جلمز ويتقر توقيعه ! و القرار 





لحالت ادارة مصتع السجاد بالمحلة 
'الكبرى أول مارس اتجالى ١1‏ عاملا الى 
بالنياية الادارية بتهمة انهم سيبوا 


بالوحجيسة ١‏ خساتر قدرها 51 الف جنيه كان هؤلاء 
١ 9‏ العمال قد قيض عليهم عام ١547‏ عقب 


| فخضفت الادارة !| تظاهر عمال المصنع مطالبين يأجر ايام 


ني 1 

مرقياتهم ! | #راحات _ الاسبوعية وأقريت عتهم 
اليحر الأحمر . محمد طايع :3 5 
أدارة شركة فوسقات ١‏ الجر ١‏ ؟ تقل وطرد وحرم سان 
| مجازاة خمسة عمال يخصم شهر من ١‏ من التامينات والاجازّات بالسويس 
0-7 1 

7 العمال فقلت ادارة شركة اتوبيس شرق 
. الخمسة هم سيد قكرى وسطوحى جلال اندلق .5 عاملا 
8 ومحمدة ابراهيم وعلى محمد وتحمد ِ 5 من فرع السويس الى 
١‏ تمساح . . كما قررت رقع معدل الانتاج أ -. وكامو 


المستهدف للعامل من ثلاتة الى ثلاثة 
| وتصف ان بالاضافة الى تصف لمن | لسري يرم ا ل 


١‏ عقايل آجِر اضاق - كان للعمال: قد ساي الاجازات والاستيدال يعملة 


0 
0 


مح - عدا م 


| رقضوا إنتاج النصضف طن الاضاق لأتهد ١‏ كسد الع ما يمؤثر على امستقوار 
رفضوا إنناج انهم إإوضاعهن الععيشية 
ع غيد انادرين على اناج اكثر من ؟ طن ات 

المقررة قيل الزيارة جاءت القرارات ١‏ © رقش عددمن انين يريك فنا 


| الجزائية ضد العمال الخسسة عقب ؟ 
٠١‏ تضرر العاملين بلشركة ١86٠١(‏ 1 
د يت 
1 

0 





11 7 ... . | © قري المجلس المحل لمصاففاة 
3 .| السويس تكليف الشركلث العاملة 


بالمحافظة بتطبيق نسية تشسغيل 








ير الحاقج على تبنتة 0 


صوت الصويس , الاهتمام بهذا 





للهيثة . صدر قرار وزير الاقتصاد بهذا الشان ليبدا تتقيذه أعتيارا من فول 0 روافق العجلس ايضسا علق 


أبتداء من يوليو 1١‏ 


د ايودي موعن د 





ا ا 0 
ا ا ا 0 
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6م من التذوقع أن كين جاساك سملن الشورى اق 
الأسيوع المقيل هى آخر الجلسات ٠‏ قبل الحل » .. من المتوقع 
أيضا أن د ينتهى اللجلمن من تعيين القيادات الصحفية «١‏ قبل 
الرحيل » . 

© © من المتوقع أن تكون قضية قصل النائي طلعت 
رسلان هى القاسم المشترك فى عدد كبير من مؤتمرات حزب 
"وفسد التحالف خلال الأسابيع المقيلة . 

© © من غير المتوقع استتناف .مفاوضات الحدود بين" 
العراق والكويت 3 وقت قريب ٠.‏ 

© © تتوقع الدوائر السياحية فى القاهرة أن تكسر السياحة 
العربية تلقاهرة هذا العام حاجز المليون سائع عريئى فق السنة . 

© © التتافس على المياه سوق يكون السيب المباشر للحرب 
المقيلة. فى الشرق الأوسط .. هكذا قوقعت جريدة ٠‏ الفيتانشيال 
تايمز » البريطاتية تقلا عن مصادر فى الخارجية الاسرائيلية 
ترى أن العقد المقيل سوف يشهد أزمة مياه تتراوح نتائجِها بين 
التوتر الشديد والحرب الفعلية . 

فى تقدير يعض التبراء أن احتياجات اسرائيل عن المياه 
سوف تقل عن مواردها يعقدار ( 7٠١‏ ) فى نهاية هذا العقد وان 
مثلث الأزمة سوف يضم : سوريا والاردن وجتوب لينان - 












الملل للك ا 


القران هو كلام الله قعالى المنزل على محمد بن بن عيد 
الله صل الله عليه وسلخ باللقظ العربى المكوب فى 
ل 0 0 
ا ا 
فانكلام جنس عام وشامل لكل كلام واضافة القران الى 
د الله » تميره عن كلام غير 
والملائكة » 
وما ورد فى القران حكاية عن كلام 





خطاب التمل واجابة الهدهد :الى ع من أساليب 
٠‏ العلام الصريحة أو المجازية » 





















وم 0 

القرآن ل ويه 
بعض مخلوقاته قصارت نسيتها اليه 
سبحاته ولهذا تصح الصلاة بها كما 





النه هو عبده ورسوله 2 
الرسالة ولدى الآماتة دون زيادة" 


فظة وهو لقو ار ا ا هو ١‏ توثيق الصلات بين الدول ‏ | 


٠‏ تلك الغرانيق العلى . ولن 


محكعة ‏ هى اللفة العربية ‏ مع أن 
الاصل فق كثير من الحوارات التى * 
تمت ويخاصة مع الأتبياء والطيور لمع 
تكن باللغة العربية ‏ انطلاقا من قوله 
تعالى ٠‏ وما ارسلنا من رسول الا 
بلسان قومه , 

والذى نل الينا قران احكمت اياته 
فى اسلوب معجِن بلغة العرب دون 
غيرهم فتتظل النسبة باقية الى الله 
تعالى دون غيره أما قصة الغراتيق 
التى رو'ها بعض المفسرين وتتاظتها 
اقلام بعض المؤرخين والمستشرقين 
وغيرهم من الكتاب فهى غير صحيحة 
ولا يجوز القول بها مطلقا .. والدليل 
على يطلان هذا الراى من وجوه : 


لولا .. 5 
كيف يتقرب الرصول إلى كفار قروش 
لهدايتهم عن طريق الشيطان وهو 
يعلم أن الشيطان لا سلطان له على 
الرسول ولاعلى عباد الله الصالحين 
> يمتطوق كلام إبليس نفسه فيما حكاه 
القرآن عنه فى سورة الحجر ٠‏ قال ري ' 
: وبما اغويتتى لازينن لهم فى الآرض لحاقظون » 
ولأغوينهم اجمعين : إلا عيادك متهم 
المخلصين . وقد إكد هذا المعنى الله 


لاا 


أن هذا بعواية صوق 0 
عقول قريش وهم البلقاء القصحاء 




























والعزى ومناة الثالثة الآخرى » 
صتع أوهامهم 












5 . لويس عوض د:. الطاهر لحمد مكى -د . عبدالمئعم تليمة -د . 
غال شكرى - ابراهيم فتحى ‏ د . جاير عصقور- د . عنى لَبّو ستة . 


أزمة النقد: فى مصر 





0 مع 0 العربى محمد الفيتووى . 
© مؤتمر نقاية الفنانين التشكيلبين ( تقرير ووثائق ) 
© تقديم شامل لمعرض الكتاب الدولى 





المتايعات الثقافية والنصوص القصصية والشعرية . 


إرئيس التحرير : فريدة اللنقاش 
ال 1 ا#قصمة 











ريشن ويطلب همك المجرد قراءة 


إن الآبات لتؤكد ان ١‏ اللات 


-. « إن هى إلا اسماء 














٠‏ على أعلفى 

© © من. اللتوقع ‏ تعثر 
المحاولة التى يقوم بها 
الاخوان المسلمون ف مصر 
للاشتراك فى عمليات بالارض 
الفلسطينية ال محتلة .. كان 
حامد ايو التصر المرشد العام 
قد طلب من الزعيم ياسى 
عرفات اثناء زمارته الاخيرة 
. للقاهرة التوسط لدى الرئيس 
مبارك للسماح لعتاصي من 
الاخوان 2 بالان 
للمتاضليسن و 








الأرض: 


التجمعات| 


مجلس التعلون لدول الخليج العربية عام 1481 . 


ومع اتشاء أى تجمع عريى على تطاق 2 والتجمع الثالث هو مجلس التعاون لدول 
ضيق أو واسمع بزداد التقاؤل والآمل بان ٍ 
شعلة الوحدة العربية سازالت مشتعلة لالا5١‏ وتقذ علم ١94١‏ دون اشراك' 
بالرغم من الانتكاسات والاحباطات التي 


الوطن العريى . مقسما اياه الى وأصيح يتشكل العمل العريى المشترك 
صغيرة تخضع. لنظم | حكم من ثلاثة مجالس أساسية للمسائل 
» وتربط فى حركتها بما يرسمه لها السياسية والاقتصادية وشئون الوحدة 


الاستعمار من خطط. وملهيا لها 
بمشاكل أنية وقد كان هم الاستعمار الوزارية » والمتظمات المتخصصة. 
الأول استلاب موارد الوطن العريى و«الاتحادات والروايط المهتية . اضاقة الى 
1 ية ٠‏ العديد من المشروعات المشتركة فى 

مختلف مجالات الاتتاج 

قصور العمل العريى 

ويالرغم من العمل الدؤوب فى مجال 
التكامل العربى ويالرهم 


الاقتصادية 2 والعديد من المجالس 


العليا للمجتمع تريطها مصالح مياشرة , وقد اشتد هذا 
التيار المعادى للتكامل والوحدة العربية ٠‏ 
أو اللتتقد له يعد اقامة مجلس التعاون 


الخليجى . 
وآخذ البعض يفلسف لهذا الاتجاه 


التى تضمها وحدة الجتس واللغة 
والثقافة وللتراث الحضارى ء والكقاح 


وقد لدى قيام الصهيونية والامال المشتركة وها الاختلافات القاتمة 
الاستيطاتية على جزه من آرض قلسطين بيثها ال اختلافات آتية وليست آصيلة 
والاحساس بخطورة وجودها كشركة ق وهى ف تغير وليست جامدة متآثرة اما 


بمصالح طبقية وفتوية أو جملة أو 
يمصالح خارجية لجنيية . 

حقيقة لن الجامعة العريية كاول |3 
تجمع عربى لم تحقق الكثير من الا 
التى وضعت لها ق الجالات السياسية 
والاقتصادية - ولكتها مع ذلك ذ 
للوطن العريى حدا من التكاتف الذ 
يدعم دوره دوليا ٠‏ وقد مكن هذا 
على ضعفه العديد من الدول العريية من 
الحصول على استقلالها ٠‏ أو الحد 
الاتدفاع الاستعمارى المت ا 
وق النهاية فإن الجلمعة العربية تمثل 
دولها على ماق هذه الدول من مشاكل 


الدفاع للشترك والتعاون الاقتصادى 
وكان آهم ما تضعنته اتشاء مجلسين 
الآمل لقاع اللشتراك 1 اقتصادى 


تلك التى يمكن أن تتضمم الي الجامعة 
ققد نصت المادة التاسعة على أن لدول 
الجامعة الراغبة قيما بينها فى تعاون 
اوثق وروايط اقوى فلها آن تعقد فيما 
يتنا © مهل عن اوطائات لصحيو 0 


الآغرا 

1 الاطار » ويعد قيام ثورة يوليو 
7 , وهزها للأوضاع القائمة ق 
الوطن انعريى اخذت التشكيلات بين 
اك ول العريية تتوالى لمواجهة الأوضاع 
العريية الجديدة ء. وان كاتنت ذات 
أهداف متيلينة وكلها اما تدعى تسريع 
التكامل والوحدة ٠‏ وان كان بيدو أنها 
قر كانتت لتخفيف ضصفوط اقتصادية أو 
"لا اجتماعية لي سياسية ٠‏ أى لتحقيق 


تقاس يايطآ وحدة قيها. 
الضعف أو تسرع الحركة ألا إذا 


لاحداث التغبير للطلوب . وق هذا المجال 
يمكن آن تذكر أن حكومات الدول العربية 
: للتعاون 


مصالح طيقية معينة ٠‏ فوجدنا على مدى 2 تؤثر فيها جميعا . 

ريع قرن محاولات وحدة أو تكامل أو . ديفيد وتقكك الصف 
9 اتماد ٠‏ آي تتسيق : يين مصر وسوريا كامب دي العرد 

بي ويين العراق .والاردن ويين ج م .ع . ذى 
( مصر وسوريا ) واليمن » وبين سوريا وقد إشتد الهجوم على 
© والآردن ٠‏ وبين مصيير وسوريا وليبيا ٠‏ 0 بعد اتقاقيات كلمب 


وبين مصر والسودان 2 ويين ليبيا 
ودوتس ٠‏ ويين ' الجزاشر وتونس 
وموريتانيا ٠‏ ويين ليبيا والمقرب - ولم 
يصل الآمل ببيعض هذه التجمعات غير 
آيلم ٠‏ يأن طان امد بعضها ليعتد الى 







المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى 
الذى حفزته حالة التردى العيدير 1 


5 )1 ) الذى زاول تشاطه عام كن 

2 بالرعم من أن اتفاقيته وضعت علم 
الجسم وقيل سنة من اتفلقية 

55 الأوربية بية للشتركة + واللجنة الاستشارية 

الاقتصادية والاعتيارات السياسية 

العلاقات العربية . وق مجالات التتمية 





تكاتفت ٠‏ وتكاقالت الاجزاء القوية فيه[ َّ 





ون 0-0 | 


إنة. والجامعة الحداب- 


اعلن فى 17 فبراير الماضى اقامة تجمعين عريدين هما مجلس التعاون العريى بين اربع من 
دول المشرق العربى . والاتحاد المغلريى العربى دول المغرب الخمس وكان قد سبقهما اقامة 


البتدن العريية وق داخل كل دولة » 
وريط العلاقات العريية الخارجية 
العرنية . كما اعد اتفاقية 
لاتنقال رؤوس الاموال العربية ويتسبير 
تخركها .- وإنشاء آول محكمة عربية 
للفصل ق المشاكل التى قد تقع ق 
مجالات الملل والتجارة البيئية , وذلك الى 
جوار وضع آتفاقية لتيسيير وتنمية 
التيادل التجارى العريى ٠‏ تريط بين 
التجارة والتتمية ٠‏ وتراعى التوازن قل 
المعاملات العربية ٠‏ وتعطى ميرّة خاصة 
للمنتجات العريية والمشروعات المشتركة 
عنى الأحق ؟ ؟ . 
ولست ف حاجة الى ايراز الاتنجازات 
التى قامت يها الجامعة مؤخرا يالرغم 
من الظروف الصعبة التى احاطت يها , 
واكن بيدو أن البعضى كان يزعجه تدعيم 
العمل العريى المشترك ٠‏ قبالرغم من 
موافقة القمة العريية فى علم ١54٠‏ على 
ميدا خطط التنمية المشتركة الا لن بعض 
الدول وأدت المشروع إلعد لذلك فى عام 


الحق العريى » وكان العتصر القعال ' 


لتقليص دور الجامعة يتم عن طريق عدم 
سداد -الالتزامات المعتمدة فى اللوازنة 
حتى لم يتعد ماسدد ق الستّوات 
الآخيرة ٠‏ 7 من الاعتمادات مما أدى 
لانهاء النشاط البحثى ٠‏ والتخلص من 
الخبراء ٠‏ والاصرار على تحويل جهاز 
الجامعة الى مجرد سكرقارية للمراسلات 


“بين الدول ليس لهان رأى . وقد شمل هذا 


الاتجاه تيميد مجلس الوحدة 


والمطالية " بالتخلص من يعضها 
بدعوى الازدواجية أى ضعف الفعالية وقد 


,ازّداد الشعور العريى بالاحياط العام 


يعد غزى اسرائيل للينان ٠‏ ومحاولة 
سحق مراكز قوى المقاومة الفلسطينية 
فيها ٠‏ وضرب أسرائيل للمقاعل الترى 
العراقى ٠‏ وغارتها على مقر الفلسطيتيين 
ف تونس ٠‏ وعدوان الولايات المتحدة على 
ليبيا .. كل ذلك ولم تتحرك دول الجامعة 
العربية لاتخاذ موقف جاد. وحتى 
الاجتماعات لديا مدن لحن نادت 


فى تطاق 


الكتب الان إل مد! 
وتحب ميدثيا 
الدكتور الى أن هذه الكتب قد قرآها 
ضن أولياء أآمور الطلاب قيل طيعها 
دون أعتراضى ٠‏ كما درست كل كتب 
التربية الاسلامية المطورة ‏ عدا الثالث 
الثانوى ‏ لجنة من الاساتدة وكلاء وزارة 
التربية ٠‏ والاوقاف . والازهر , يتكليف 
الدكتور/, على لطقى ‏ حين كان رئيسا 
زراء - ولم تر قيها ( مخاطر ومرزالق 
قكرية واجتماعية ووطنية ) ولم يهتد لهآ 
قلم حين كتبت محبذة ومقدرة الصنيع . 
كما “لظمت الوزارة دورات مركزية 
للتدريب على تدريسها ودورت محلية 
عن العمل يها ستوات دون أن 
قيها أحد من هؤلاء جميعا هذه 
الماساة ) التى ذكرها الاستاذ الدكتور . 

هذا ٠‏ والكتب ‏ كما رأى قارثوها 
ودارسوها ‏ موجهة الى طلية مقيلين على 
التعليم الجلمعى وق مرحلة تعتير 
,بالتسبة لهذه الدراسات الاسلامية . 


















معالج 
لعله_يكون لهم زاذًا فى هذه الرحلة 


وإذا حصرت المعلومات الفقهية التى 
تضمنتها الكتب كلها نوجد أنها من باب 
( ما يعلم من ألدين بالضرورة ) وقد 


مناقشة التعليمية وء 
( الاهالى ) اهتمامها مشكورة تناول الاستاق سياه عمار كتب التربية؟ 
الديتية الاسلامية فى المرحلة الثائوية ببعض التحليل ولاشك فق أن ما تفضل به 
الاميتة بت - م ع 





الجامعة نشطة لتعديل ميثاقها ليلائم 
.التغييرات العربية ق الساحتين العربية 
والخارجية توقف مشروع التعديل . 
ورحب بعض القوميين العرب لهذا 
التوقف تتيجة لمرحلة الاتحسار العريى 
القائمة » ومايخثى منه أن يؤدى 
التعديل الى اضعاق الجامعة وليس الى 
وتقنين التشرذم العريى . 

والملاحظ أنه فى هذه الفترة ٠‏ اشتدت 
الخلافات العربية ٠‏ وزادت الفروق 
التتموية والدؤ.لة فيها وفيما بين يعضها 
اليعض . وانأ ست الدول العريية تحوم 
حول الوطن ' عريى لجذب هذه الدولة آو 
تلك بنوح .من العلاقات التى تزايد من 


تباعدها القوى وزيادة النزعة القطرية. 


الذات . والتنمية القطرية ٠‏ والاتجاه الى 
تشكيل مجموعات اقليمية حتى 
لايسحقها التشرذم 

وأدت التفاعلات ل النهاية الى تشكيل 
ثلاث مجموعات اقليمية » وعدد ١ن‏ 
الدول المتتاثرة ق قلب الوطن العريى باب 
مجموعتين مغلق ازاعها والثالثة مفتوح 
بشكل محدود . 
وإذ! رجعنا الى هذه التجمعات الثلاذ. 


ست دول تعيش ف اطار نظم متقاربة » 
وج مصالحها النفطية ‏ عملد 
التتمية فيها ‏ وهمها الآكير مغر حجم 


وطيدة من تاحية جرين 
اليه . يننا كسد عبد ف انوكت 






























معائجتها “التى ‏ توليها صحيقة 


وئيس الامر دفاعا أو تبريرا فقد تنغى الكتب وتعدل المناهج : لكن الامر اللهم 
١ل‏ رخات جواتت من الهم ان عون جود السام يتالكا كين بترسون له 


4 حدم الاستن ‏ " 





وضعت ياسلوب جديد لم يسيق فق كتب 
التربية الديتية وهى اسلوب المنهج الكلى 





الشئون ٠‏ حتى الايمان يللله لابد فيه من 
الدليل وليس مجرد تقليد! [عمى ٠‏ ويذلك 
لايتجه الطالب الى تقليد الطوائف 
والاتجاهات التحرفة دون وعى - 


فلن تيين لهم آن ( السلم يعلمل 
المواطتين جميعا على قدم اللساوأة لا فرق 


بين مسظم وين مسلم قلا إكراة لأحد 
على أن يترك دينه ويعتئق الاسلام » ومن 
حقه أن يؤدى شعائر ديته من غير 
عدواق ولا استفرزاز .. ص 44 الصف 
الآول -. فآين للزالق الوطنية * 
واليس من واقعنا المعاصر أن نوضح 


٠‏ للشباب 2 اليسر والاعتدال ق المآكل 


العامة لدولة : 






علاقاتها من خلال الحرب العراقية 
الايرانية ٠‏ وامكان يعضها سد جزء كبيز 
من الفجوة التاشنة عن تقص امكاتيات 
التعمير والتتمية فى العرأق , وان كانت 
جميعها توء ياعباء الديون الخارجية 
وتقا عوالى ٠9١‏ طيار دولار. ٠‏ 
جلس التعاون العربى 
وقبل تحليل اتفاقية مجلس التعاون 
العربى يمكتنا أن نشير الى بعض الملامح 
قد يلغ عدد سكان المجلس 
فى عام 1141 حوالى 74 يليون تسمة 
ينسبة »4 /: من سكان الوطن العريى , 
ونسبة القوى العاملة ( ١6‏ - 14 سنة ) 
0 من السكان ٠‏ وناتجها المحلى 
الاجمالى يقدر ف العام المشار اليه يحواليى 
مليار دولار بنسية 1١‏ /زويتراوج 
متوسط الناتج المحلى بين 58٠١‏ دولار 
للفرد فى العراق . 58١‏ ف اليمن . 
وبلدان مجلس التعاون العربية 


الاريع تواجه بعجز كيير فى موازيتها ' 


التجارية ٠‏ ويتزايد عجز ميزانها 3 
السلع الغذائية الاساسية . وقد يلخ 
استيرادها منها علم +194 ميلغ 5,١‏ 
مليار دولار بتسبة 70,5 / من واردات 
الدول العربية مجتمعة ٠‏ وأن كاتت حدة 
العجز تختلف بين كل دولة أخرى + 
والتجارة “بيتها ضعيفة الى حد كييز 
لأوضاع هياكلها الانتاجية وان كان من 
الممكن أن تتم بينها صنذاعات مشتركة 
ولكن يأحجام معتدلة ٠‏ غير تنافسية » 
لضيق سوق دول المجلس تسبيا.» 
وستصطدم إذا توسعت كثيرا 
جامصتاعات المتتافسة ليس من الخارج 
فحسب ٠‏ وائما من مجموعات ودول 


حرية كاملة للمعاملات ق اليمن . إلى 
حرية مقيدة ل العراق ٠‏ 
لقد كن اعلان آقامة مجلس التعاون 


أتعريى مفاجأة للكثيرين ف مصر . وان ' 


كاتت قد سيقته إجتماعات ومشاورات 
مكثفة لتوسيع نطاق التجارة واقامة 
اللشروعات امشتركة وازالة العديد 
من الحواجز الجمركية وكانت كل هذه 
الاجراءات عادية وادتى بكثير مما 
اشارت اليه السوق العربية المشتركة 


:رت م 


والمشرب والمليس ولن الاسلام لايعرف 
زيا معينا له ٠‏ ولنه أياح الاستمتاع يكل 
ما تسينه القطرة الانسائية السليمة . 
وتيين أضرار المخدرات الصحية 
والتفسية والاجتماعية ص ٠١١‏ الصف 
الأول ٠‏ وأن توضح له ( أن الاسلام هو 
الذى جعل التظاقة قرضا. وحسن 
المظهر سنة ٠‏ وأن هذا اتجاه حضارى 
سبق به الاسلام الحضارات المتقدمة 
الجديثة . ص ٠١7”‏ , الصف الأول ؟ 

آليس من المعاصرة أن تدور 
المناقشات فق الكتب حول الانتاج وايتكارا 
وساتله » وعدم الاعتماد على الجاهز 
المستورد » واتقآن العمل . ص 1لمه ١‏ 
مثلا ٠‏ وكذلك الثانى * 

وأليس من حسن التوجيه أن توجه 
الشيلب الى آن القوة ليست قوة الجسد ٠‏ 
وإتما هى أيضا قوة النقس ٠‏ وشجاعة 
القلب . وقوة الاخاء والمحبة ص 554 . 
الصف الاول ٠‏ وأن تبين لهم أن الجهاد 
ليس مرادفا ( للقتال ) ٠‏ ولتما هو أنواع 
متها : حهاد النفس وتزعات الهوى ٠‏ 
وجهلد الضالين باليرهان الاعداء 
المسلحة .. ص 177-68جه؟ 


ص 175 ( الأول ) . وآن تشرح كيف 
كان عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى ل 
الحياة الاجتماعية فى أرقى صورها . ص 
4 (الثاتى ) 3 عرض مجمع لم 
يسيق ل مثل هذه الكتب . 

وهل من اليليلة الفكرية أن ثبين 
اللطلاب كيف يعرف الاحاديث الصحيحة 


“قلا يخدع بالأقاويل وحالات الاقتداء 
















الديموقراطى الشريف 


يحتئر الموء اذا حاول تعداد . 


ابيته ود 
صداقه المتاضل للمناضل والانسان 
للانسان يعيد! عن متافع الدنيا , 
صداقة قوامها محبة خالصة منزّهة 
عن الغرض ونقدير مادعده نقدير - 

وساقصر دائرة الأوصاف على 

فثين الأنهما خَلتان عامتان 
تلتصقان بدوره السيسى وتهمان 
النلس جميعا , كما أنه عرف بهما 
مصرها وعربيا وعانيا . واعثى هذا 
الديموقراطية والشرف. فخقد 
القاد الذى خرح مع زملاته الاحرار 
الى شوارع القاهرة ف( تلك الليلة 
المجيدة للتى برغت فق ساعاتها 
الاخيرة ثورة غيرت وجه مصر لم ير 
فى عمله وعمل زملائه برئاسة حمال 
عبدالتاصر مايسوغ اتفرادهم 
بالسلطة . وجاهد خالد وسط هذه 
الفثة الشاية التى علا حب مصر 
عندها فوق الحياة ذاتها من اجل 


كثيرا ‏ ققد 1. 0 
الثورة 3 5166 0 الى خارج 
البلاد . وكان من المتصور أن يدفعه 
هذا الاصطهك الى معاداة الثورة 
وقيادتها كما قعل كثير من كانوا 
دورهم فيها أدنى يكثير 0 الور 
.الفارس وسبلاح الفرصان . 
ركرجل شريف أعلى مصالح لون 





من التعبير عن رنيه يدون ضغوط 
اقتصادية لو اجتماعية ."ول وفيا 
لهذا المفهوم فايد تاميم شركة قناة 
لويس فم قات ا 0 
المجيدة وذهب إقى تواضع جم 
إنفسه. على الناخبين 3 امي 
شكر إل كل انتخابات لم يحرم من 
التقدم اليها. والمؤمن حقا 
بالديموقراطية يحترم المواطن 
البسيط ويسعى اليه ويحكمه في 
شخصه وارائه ‏ 
السنين لع يستفد شيئا لنفسه لو 
لأسرته ومأيملك من أرض هو ميراث 
عن والده عماسم بيه 
الحكام من يستطيع لن 
0 القمار! والشرف فر 


وكلن ١‏ لتنشاء حزينا وتضوره 
. الشهادة التاصعة لديموقراطية 
خالد محيى الدين . ونحن اليوم 
نفخر باتنا الحزب الوحيد فق مصر 
الذى تسوده 2 
الداخلية ولا يستيد ياموره فرد أو 
افراد . وقد علمنا خائد أن التشاور 
واجبي حتى عند ممارسته 
لصلاحياته التى قررتها لائحة 
الحزب للامين العام . فلذا تطلول 
وزير الداخلية على شخص هو رمز 
قومى بشخصيته فلن استطيع أن 
تجاريه فق الرد على افتراءاته . فقد 
تعودت منذ نشاتى الآولى لدب 
المعاملة حتى انتى لا اجيد 
استخدام الألفاظ الجترحة . وملاذى 
هذا لمجال قول الشاعن العربى : 
واذا آتتك مذمتى من ناقص 

فهى الشهادة لى بانى كلمل 


| اسماميل كسبرى عبد الئنه 


زه قي قصة الال ؤالرارس 


بالسنة ٠‏ قلا يجرى وراء الأوهام ص 6 ' 


( الثاتى ) واليس من صميم واقعنا 
المصرى أن ثبين أن الاسلام أباح للمراة 
العمل ولم يوجبه عليها . من 1١44‏ 
( الثاتى ) ويحصص ( محورا دراسيا ) 
كاملا أى يكاد لبيان العمل وآهميته فى 
حياة المجتمع - 

ولاشك فل لن القلم يهدا ويطمثن إذا 
قرا الاستاذ الدكتوى أو أعاد قراعة : 


( الاسلام سلام ٠‏ فتحية السلمين 
السلام ٠‏ وتحيتهم يوع يلقوته سلام . 
والجئة هى دار السلام ... ؟ ص ٠١١6‏ 


عى ٠١١‏ ( الثالث 


اقها . ومثقلة 
باحتمالات بعيدة عن طبيعتها , فإن ذكر 
كلمة ( الجوارى ) ص 5١8‏ الثاتى ) 
جاء فى التقسير التعبيرى واللقوى لقوله 
.الع رجهم وما ملكت 
يماتهم » » ول (ص ٠١5‏ وما يسعا) 


ذكر التفسير بالحرف ىق صفات" 


الممتين : ء هذا وصف لهم يالعقة . 


[ البقية ص 2 ] 





وطوال هذه |. 


تس سمه موري > 


5 الصفحة السادسةٌ 


افلا 8 "الأهالى » تواصل مدحها على الاقطاعيين الجدد قَْ المنيا.. 


بالوشائق: أضرارإصااع لؤااهين وليب لزولاد 





هذه صرخكة : 


إنهم يريدون طردنا من الأرض . 


الأمضاء والاختام : ( 115 ) أممرة بِرّمام قرى سمالوط والشعراوية والبيهق 


بمحاقظة المنيا 


القضية : محاولات الطرد بالتحليل وبالتخويف من الأرض اصبحت تشمل الى 
جانبٍ المستاجرين بمقتفى قوانين الاصلاح الزراعى اولئك المنتفعين المملكين 


بمقتض هذه القوانين - 


.. السؤال : هل يعود لولاد البشوات إلى أرض الاصلاح .. 
اج الحبوب الى زراعة نياتات العطور وبساتين الفاكهة 


الارض نفسها من انتاج 


ومشاريع السيلحة ؟ لاد البشوات الذين خرحوا من الياب يحاولون العودة 


من الناقذة . 


القلاحون يقولون : لن يحدث . الأرض حقنا ولديتا الوثلئق ولن نتركها لانها 


الفلاحين من الارض . 


« الأهالى » تتابع حملتها على تحليل الاقطاعدين الجدد وايناء اليشوات يطرد 


هناك ال قرية الشعراوية نسية الى 
أسرة شعراوى باشا التى كانت تمتلك 4 
الاف فدان عند قيام ثورة يوليى ومنها 
الآرض محل النرّاع ‏ تجمع الفلاحون 
كلهم ابناء جيل واحد .. تدور أعمارهم 
حول الستين حاريوا ممركة العدوان 
الثلائى ومازالت أحسادهم تحمل آثار 
جروح الحرب واماكن استخراج 
الرصاص . رأت حكومة جمال 
عيدالناصر أن من حقهم عليها أن 
تكرمهم وأن تضمن لهم وسيلة كسب 
شريفة ما يإيجلد عمل يناسبهم أو 
بتوزيع قطع من أرض الاصلاح الزراعى 


عليهم وخيرتهم لل ذلك قاختاروا الأرض ' 


فهى آمهم وحيها فى دمائهم هم القلاحون 
ابناء الفلاحين فتملكوها واعطوها 
حياتهم واعطتهم خيرها ثلاثين عاما 
كاملة . والان وقد .. مات الذى كرمهم 
ومات معه التوجه الاجتماعى الذى كان 
يضعهم فى اعتياره وجاء بعده آخرون 
بتوجهات أخرى فقد ظهر من يريد أن 


يرسلهم إلى الضياع ويقطع مابينهم 
وبين الأرض بعد أن أقنوا فيها حياتهم 
ولم يترك لهم الشقاء والزْمن غير الوجوه 
المتفضنة والأصوات المرتعشة . ويهذه 
الاصوات تحدثوا . قال برعى عبدالرازق 
محمد من قرية البيهو ‏ متزوج ويعول 
عشرة أفراد - منذ عاع ١13١‏ تملكنا 


مساحة 7 أفدنة يقرية ‏ الشغراوية من 
مهلك حسن شعراوى المنزوعة ملكيته 
وظللنا تزرع كمتتفعين مملكين وتدفع 
أقساد التشليك للاصلاح الزراعى 

بإيصالات معتا ‏ أطلعنا عليها - حتى 
عام 5 وبعد أن قمنا بسداد الأقساط 
حولونا إلى جمعية الاتتمان . وهتاك 
أخذوا أختامتا ويصماتتا وقالوا إن 
الحصرل على مستلزمات الانتاج موقوف 
على هذه الترقيعات وأنها لتسهيز 
المصول على بطاقات الحيازة . ومر 
عامان يثلانه ثم فوجئنا بهو من يد 
عمر على مرزوق - ابن السيدة زينب 
حسسين شعراوى ‏ وطالينا يالايجار 
ياعتياره مالك الأرض وكانت مفاجأة لنا 
خاسة وأننا ندفع أقساط تمليك من 


ا 


تحقيق : محمد عراقى 


ولدينا عقود ص هيئة الاصلاح 
الزراعى وشهادات توثيق من الشهر 
العقارى ومن يومها وحتى الان ونحن ل 
منازعات قضائية أنققنا فيها ما نملك ولم 
بيق لنا إلا مايستر الجسد وقد تشتكئنا فى 


الصادر لصالحنا وتقرير مقوض الدولة 
الذى يؤكد حيازتنا للارض حيازة تمليك 


صحيحة وأثتا يحكم عقود الاصلاح " 


الزراعى والممارسة الفعلية المالكون 
الشرعيون لهذه الارض ورغم ذلك فنحن 
النراع فى ارض ورثة حسبن شعراوى - 
5-٠١ ٠‏ قدان ‏ والموزعين على قرى 
العوايسة والشراينة وسمالوط والبيهو 
والشعراوية ودير جبل الطير وكوم اللوق 
نعيش تحت الارماق والتهديد بالطرد 
والحرمان من مستئزمات الانتاج يعد أن 
ارتبطنا بالأآرض 78 سنة وليس لنا ‏ فى 
هذه السن مورد رزق آخر ولا مكان آخر 
نمارس فيه العمل الوحيد الذى تعرفه 
وهو زراعة الآرض ويقول عبد الدايم 
حسن خليفة من الييهو 0 قدانين 
ويعول ١١‏ قردا 6 رعّم أ, 


وحجتهم الوحيدة أتهم أبناء شعراوى 
إباشا وأتها أرض أبائهم إسماعيل 
عبدالله من سمالوط - حائز هو وإخوته 
١7‏ قيراطا و 64 أقدنة يعيش عليهم لغذا 
غردا أسرتنا الكبيرة هذه وفيها الأطفال 
والشيوخ والعجزة وتلاميد المدارس اين 


دفع أقساط التمليك ١١‏ سنة 
- بتعليمات الاصلاح الزراعى فى 
الدورة الزراعية وتوريد المحاصيل ودفع 
أثمان مستلزمات الاتتاج وماذا خدعنا 
جهاز الائتمان الزراعى واخد اختامنا 
على عقود إيجار لم نعلم عنها شيئا إلا 
يعد ”7 سنوات عندما ظهر الاقطاع 
القديم وادعوا أنتا مما طلون فى دقع 





فوزى محمد عيد العزيز على 
الايجار وهم الان يهددونتا بالطرد عن 
طريق الشرطة + رشاد نعمان أمان من 
قرية الشعراوية - 13 ستة ويعول 
وإخوته ١0‏ قردا - 
من احقنا قلماذا أخذوا متا أقساط 
التعليك وناذا أعطونا الشهئدات وصدق 
عليها الشهر العقارى ودقت لنا ا مساحة 
الحديد ؟ ولماذا يعد وضع يد موثق لمدة 
7١‏ سنة يأتى من يطالبنا يالخروج منها 
لآننا لستا أصحابهاء محمود 

عبد الرحمن محمد من سمالوط اك 
هل أخطة عيدالناصر عندما وزع عليتا 
أرض الاقطاع الزائدة عن الحد الأعل 
للملكية بعد أن خدمتا فى الجيش واصيتا 
الى المعركة تكريما لنا وتأمينا لحياتنا آم 
أخطا الذين ينصرون علينا خلقاء 
الاقطاع القديم ويعيدون الارض من 
لايفلحها ؟ ٠‏ وتختئط الأصوات وتعجِرٌ 

عن تتخليم المتحدثين فكلهم مقهودون 
وكلهم يصرون على تسجيل الظلع الواقع 
عليهم والذى لايستند إلى شرعية 5 
قانون وتكتفى يما سمعنا من الكلام 
لننظر فى الورق: فإذا كان هذا مايقوله 
القلاحون. فماذ! تقول الوثائق ‏ 


شهادة تمليك 

طلب الشراء : 5736 . اسم المتتفع 

تتفيذا للمادة 4 من المرسوم بقانون 
رقم 8لا١‏ لسنة ١568‏ الخاص 
بالاصلاح الزراعى ويناء على القرار 
الصادر من مجلس آدارة الهيثة العامة 
للاصلاح الزراعى بتاريخ 24 يوليو سنة 
5 باعتماد توزيع الآطيان المستولى 
عليها يناحية الشعراوية طبقا للبيانات 
المساحية وشروط البيع - لاحظ شروط 
البيع - أعطيت هذه الشهادة ! فهمى 
محمد نصر مقايل قسط سنوى محدد 
طبقا للقواتين يلى ذلك بيان للمساحة 
ورقم القطعة واسم ورقم الحوض 
وأنحوشة فالشهادة المختومة والموقع 
عليها من رئيس الهيئة العامة للاصلاح 
'الزراعى تنص على أن الطلبٍ المعتمد 
شراء والتوزيع تمليك والمدفوع الستوى 
أقساط تعليك - وليس إيجارا - و 
جميعا شهادات من نفس النوع - 


وتصددى من الشهر العقارى 
وزارة العدل ‏ مصلحة الشهر 


إذا لم تكن الأرضص ' 


برعى عبدالرازق عبدالدايم حسن 


العقارى والتوثيق - متمورية سمالوط 
شهادة من واقع دقتر أسيقية الطلبات 
لستة 1547 - تشهد مآمورية الشهر 
العقارى والتوشيق .. برقم الطلب 4-١‏ 
تاريخه 1947-3١-4‏ اسم الصلدر 
ضده : الاصلاح الزراعى - اسم 
الصادر لصائحه : فرج جاد الله خليل - 
توع التعامل : تسجيل حكم نهائى صادر 
من مجلس الدولة الييانات ١١‏ ط حوشة 
لاب - 77 اط حوشة 372-14 ط حوشة 
6 ب " فدان لاغير رقم قسيمة السداد 
581 بتاريخ 1947-75-16 
وتوقنيع رئيس المآمورية . 

وداينا ١١‏ شهادة توثيق من الشهر 
العقارى تثيت صحة ملكيتهم للأرض . 

وشهادات تسديد أقساط تمليك 

مأمورية الضراتب العقارية - 
مخالصة رقم 77 لسنة 1547 من 
عبدالدايم حسن طلبة -5 جتيها 
بالقسيمة رقم 5844417١‏ يتاريخ 1١١‏ 
" ك4 080 بالقسيمة رقم 73800٠‏ 
بتاريخ 45-11-17 7١‏ جنيها ورقم 
القسيمة والتاريخ ٠-‏ جنيها والرقم 
والتاريخ ١‏ جنيها والرقم والتاريخ ثم 


١16 -‏ مأثة وخمسون د 


قرية 0 6ك 


كتب :_خالد ٠‏ أسماعيل 


المعلمين على المدارس لسد العجز ف بعضها , وتشغيل 
خزانات المياه الخاصة يورارة الرى لتدعيم محطة:المياه 5 
بقربة الجلاوية . جاء هذا آثناء جولته بالقرى فل الشسهر | | 
الماضى . ضمن متابعته لأعمال الوحدات المحلية . وبعد إلا 
أن استمع .اشاطل اللواطتين . التى ساهم إن عرضها 


عبده طوسون عضو التجمع بالحافظة 

وهذه ليست المرة الاولى الت يهتم 
قيها المحافظ بالاستماع الى اعضاء 
التجمع , والحوار معهم حول مشكلات 
الجماهير ورؤيتهم للها ٠‏ ووضع الحلول 
موضمع التتفيد . كما سبق أن حدث علم 
نيفده 

فى البداية عرض عيده طوسون على 
المحافظ مشكلة تكدس المعلمين ىق يعض 
المدارس ونقصهم ف مدارس أخرى مثل 
مدارس اليوحة وجزيرة الطويل 
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ويذلك لصبح طرف عيدالدايم حسن 
طلبة خالصا 7-17 مهدا 

وتوقيع رئيس التمورية والختم 
وتقاربر الخيراء 

إل التقرير المقدم من السيد - عدى 

فوزى لمين مدير علم يادارة خيراء وزارة 


العدل يللثيا فى القضية وقم ١7١‏ لستة . 


“" ق يم المرقوعة من حسن شحالته 
محمد وآخرين ند الاصلاح التراعى 
وآاخرين وتقرير مقدم من محمد يونس 


عيدالرحمن الخبير الزراعى بادارة 


خبراء وزارة اسل يللتيا ل القضن . 


المدنية رقم 772 لسنة15175 المرفوعة 
من نياز محمد يونس قد على حسن 


شعراوى يجمع التقريران على أن أيض 


شعراوى فى ظل القاتون 177 لستة ٠‏ 


ويمقتقى الأمر العسكرىي 1١78‏ 
لسنة 8١‏ قامت هيئة الاصلاح الزراعى 
بتوزيع هذه الاطيان على صغار النداع 
كمستاجرين ثم بطريق التمليك من سنة 
157 وظلت الهيئة تعامئهم على أتهم 


ملاك وتقوم بتحصيل أقصاط التمليك * 


منهم منذ ذلك التاريخ . ووزعت شهادات 

التمليك على اليعض منهم فى احتقالات 
رسمية 98 

* حديد المساحة 
واستتاد! الى شهادات التمليك وتوثيق 


وبكت ييتهم 
القواصل وجعلها حدودا دائما كما أن 
ملكيتهم للآرض دائمة 
من الاقطاعيين القدماء الى 
الفتوان الجدد 


ولان آل شعراوى يتعجلون إنهاء 
موضوع الارض ومسالة التقاضى قد 
تطول كما أن وساتلهم عاجزة عن 
الضغط خاصة وانهم يقيمون خارج 
المنطقة ويعضمهم يقيم فى أمريكا اقلمة 
دائمة بجنسية امريكية فقد ظهرت 
جماعات طويكة النفس من المستودين 
بالمال . !ى يالجاه السيامى وعرضوا 
شراء الارض اللمتتازع عليها بريع الثمن 
جاعتبارها نوعا من الديون المعدومة على 
أن يتولواهم مشاغية اللاك المجودين 






محاقظ سوهاج 
والخازاتدارية الشرق ونزلة الهريدى , ' 
وانتقد نظام المجاملات ق توزيع 
المدررسين والترقيات , مما ادى الى زياذة 
أعداد الموجهين - وعقب المحافظ طاليا 
من مسئول مديرية التعليم اعادة فرز 

و د 0 
القضية , كما أصدر قرار!ا بانشاء 
مدارس جديدة ينجع الحمدية والريانية 


8 0 غرائب وعجائب فى قصة مساكن العاملين يشركة الاسكندرية للغزل والنسيج : 


تاوف 





الزين حصئوا. من أسماعيل محمد 


| العمل فية مذ 4 سنوات. 





فيها والذين دقعوا ثمنها من حر مالهم 
وفعلا تم التصرف ق 78 قدآنا ى حوض. 
زبيدة يعر والداير الشرقى فيصل 
محمد شامية - محمود مروان 


عامر . متتفع من اللبيهى- على 7 ألاف 
.جنيه مقايل عدم طرده من فدان واحد ثم 
رقعوا عليه دعوى طرد هن “قداتين 
آخرين ق نفس ألعين . وقد حاول هؤلاء 
المشترون من ورثة شعراوى_الاستعانة 
بعضى مجلس الشعب عحمود عيد الحكيم 
قرفض لقناعته بعدالة موقق النتقعين 
والتلس هتاك يذكرون' له هذا .اللوقف 
حملة التخويف 

يقول الحاج محمود عبد الرحمن اأحد 
المنتقعين « لقد مهدوا للمعركة بيتنا 
ويينهم يحملة واسعة من التخويف 
وافهام الناس أن كل مصادر القوة ف 
جيويهم وانهم هم الذين اذ! قالوا قعلو » 
ويقول المنتقع اسماعيل عيدالله 
٠‏ ضريوا علينا بالتان بالليل » اكثر من 
مرة وحاولوا حرث الارضى بالقوة لولا اننا 
تتا امام الجرار » ويكمل الحاج محمود 
عبد الرحمن ٠‏ لقد ٠‏ أكلتا القلق وندن 
ندخل بيوتتا ق المساء ليركينا الهم 
تحسبا لما قد يحدث ق الصباح واخى. 
صيحى المقاتل فى حر 51 الذى قضل 
الارض على الوظيفة ورتب حيلته على ذلك 
7 اسنة اجاعه الاتذار وتخيل نقسه 
مطرود! عاجرا عن أظطعام: السيعة الذين . 
يعولهم جعل يقول ه اروح فين » وفشلت 
محاولاتتا لتهدتته .فقد ذهبت الصدمة 
بقواء العقلية ولا عمل له' الآن الا 
الجلوس على راس حقله يضرب كفا بكف 
أى خد يكف وجملة واحدة ؛ على لسانه 
٠‏ أروح قين ء . وعدن من المتيا » غبيتا 
القطار ولم تفب عنا صور محمد حمدون 
فراج المصاب ق رجله وذراعه وعطا فرج 


حنا وأسماعيل عيدالله وعشرات آخرين . 
. من مسايى معركة 1981 . 


اللحاريين 
القدماء الذين كرمهم عيد الناصر وادبهم 
من خلقوه ولا صورة صيحى عيد الرحمن 
الذى ذهيت المصيية بعقله ولا صوت 
اخيه الحاج. محمود . عبد الرحمن وهو 
يودعتا الم" اقل لكم ٠‏ أدركونا اتهم 
يقتلوتقا, : 


وجزيرة الأزهر بالجلاوية ٠‏ . 
ثم استمع المحافظ الى مشكلات 


| الاداء العلاجى بالمنطقة ٠‏ وأهمها عدم 


استكمال مبتى الوحدة الصحية بقرية 
الفراسية مركز 'ساقلتة.. وإلذى يدا . 


المقاول وإشهار إفلاسه ٠‏ فلم تتخد ضده 


الاجراءات القانونية. وهى الأمر الذى . 


استكمال سكن الأطباء بغرية الجلئوية 
منذ 1١6370‏ وعدم صلاحية المبنى 
القائم . وهى ما اشارت: اليه جريدة 
الاهالى أكثر من مرة. ' 

وبادر المحاقظ الى تكليف رئيس 
الوحدة الطية لمركز ساقلتة باستكمال 
هذه الميانى وسرعة تسليمها , وطالب 


: وكيل وزارة الصحة بتوفير الامصال 


؛ رهم اتسحاب ‏ ' 


سف ل لامها ل ل بن 
.يعد بإمكان للناس إن يحتهلوا مفيركيونه من عنف وجرائم - :.- فيتحركون 


“| رقضا لهذا الاطلوب .. :.* 


ويروى الجبرتي و احدان مة خعس متي واف تعن وان لحف 


اغا الذى كان عسئولا عن الامن والنظام ف القاهرة فيقول 


« وكثر تعدى احمد 


أغا على اهل الحسينية وتكرر قيضه وإيذاؤه لاناس عنهم بالحيس والضرب 
واحذ اخال , بل ونهب بعض البيوت , وترسل فق يوم الجمعة ثاتى عشرينه . 
إعواته للقيض على احمذ سلم الجزار شيخ ظلئفة البيومية وكانت له كلئة 


مسموعة يتكك الدائوة فثارت روجاله على لتباع الوآلى ومتعوهم. من القيض , 


عليه وتحركت حميتهم: وتجمعوا وإنضم اليهم جمع كثير من أهل تلك 
النواحى وغيرها واغلقوا الاسؤواق والدكاكين وخضروا الى الجامع الازهر . 
ومِعهم طيول وقفلوا ابواب الجامع وصعدوا. على المتارات وهم يصرخون: 
ويصيحون ويضريون على الطبول ٠‏ وابطلوة الدروس في الجامع , 
وذهب شيخ للجمع فقيل الحلكم وطقبه بعول لوال الذى يعدل التي . 


بالعنف ١‏ لكن_الوالى إعتذر... 


بل أن الواق أحمد اغا لخد يتحدى الناس - 

.فاخ يركب مع جماعة كبيرة من اعولته ويسير ق شموارع المديتة.. 
ليغيظ العامة . كذلك اخذ يقبض من العامة على خلائق كثيرة ووقعت بِينه ٠‏ 
وبيتهم أمناوشات اثناء مروره وإنجرح مثهم جفاعة وقتل أشخصان » 
1 ومرة آخرى يتحرك المصريون ليطالبوا يعزل الوالى المستيد «٠‏ وركب 
المشايخ وذهيوا الى بيج محمد افندى البكرى نقيب الاشراف وحضر اليهم 
هناك اسماعيل بك كتخدا' وطيب خاطرهم والتزم لهم يعزل الواك ».. 

لكن اليبعض يعثر بقوته افنستخدمها يصورة حمقاء + فبينما: كانت 


الجموع 


محتشدة حول بيت ثقيب الاشراف والمشايخ بالداخل ومعهم , 


الحاكم يتعهد نهم يعزل الوالى . قرر الوالى ان يتظاهر بقوته وان يرهب 
المصربين لبمتنعوا عن المطالبة بعزله .. 
« فجمع رحجاقه وشق بهم جموع الناس المجتمعين عند بيت البكرى وفرع 


فيهم بالسيف وفرق جمعهم » 
لكن المعركة لم تنته 


' فزاد الحال وكثرت غوغاء الناس ومشوا طوائف‎  .. 


يأمرون يغلق الدكاكين ولجتمع بالازهر الكثيز منهم , واستمرت هذه القضية 


الى يوم الثلاثاء ثالث صفرء 


واخيرا “إنتصر المصريون ٠‏ وطلع إسماعيل يك والامراء الى اللعة ٠‏ 
واصطلحوا على عزّل الوالى , ونّل الوالى الجديد من الديوان الى الازفر / 
:وقايل ال مشايخ الحاضرين واسترضاهم ثم يكب الى بيت ,+ 2 : 

وهنا فقط إنقضت' جموع المتظاهرين ويصف الجيرقى إتتصارهم على . 
الوالى يعبترة بالغة الدلالة ... فقال ١‏ وانفض: الجمع .وكاتهأ طلعت' 
يليديهم . والذى كان راكب حمارا ركب قرسا » 

[ عبد الرحمن الجبرتى - تاريخ عجائب الآثلر فى التراجم والاخبار- ع8 


ادص 4858]. 


.. وهكذا وبالاصرار ,اراح المصروون الوالى الظالم » وفرضوا إرادتهم.. 
على الجميع .. والذى كان راكب حمارا ركب فرما . 


والادوية اللارّمة للوحدات ' الصحية » 
يعد أن انتقد عبد الغيث مختار عضو 


مجلس الشعب عن الدائزة ( وطتى ) 


ومحمد رمضان رئيس مجلس محل قرية 
0 لمتايعة ' أعمال 0 


الخيز . وتجرية التجمع 

وتقل أعضماء ال مبلس المحلى للمحافظ 
شكاوى المواطتين من الاتقطاع اللستمر 
للتيار الكهربي ؛ وآقاد مسئولو الكهزياء 
ا مراققون للمحافظ بآن ا مشكلة ستتتهى 


. فق مارس' الحإلى ٠‏ كما سيتم توفير 


العدادات اللازمة للتوصيلات الجديدة . 


. رفعت السعية 


مناكل' -_- والصصة وا مواصسلات فى حسوار 
محانسظ سسوهاج مع اعضسساء التمهوسصع 


وانتقل عبده طوسون عضو التجمع , 
يانه ندع ع د 

الجلاوية عن طريق الصوامعة 
٠ 8‏ والذى تم تشعيله ىق 45؟١ا‏ 
بناء على حوار بين المحاقِظ وأعضاء 
التجمع . ووعد المحافظ بطل الشكلة » 
كما قرر اعتملد الاموال اللازمة لصيانة . 
طريق ساقلته - الجلاوية . 

ثم عرض عبده طوسون تجرية 
لتب نام المخبزين الموجودين 

بالجلاوية يتوريد ١9-١‏ رغيف يوميا 
لكشك الوحدة المحلية . وهو ما ساهم ق 
حل مشكلة الخبزء 


صلاحيات رؤساء الوحدات المحلية . ولا 
يحتاج الامر لقرار من اللحافظ . 























































سددو! الشمن منذ ( )٠١‏ سنوات .. والتسليم الى أجل غير مسمى ! 


رفع القيمة الأيجارية : ثلاثة أضعاف 





القصة من الاسكندرية .. ولكنها تحدث فى كل المحافظات م ا د © الدقهلية 5 
رمية وتصريحات بلا ل مه ايتقدهم 3 الدناء عد العزيز من دتاير 1 القيمة 2 ع ب 5 
ساك علطي بالحكومة 9 القطاع العام . رافق سوق ع 6 الايجارية الجديدة للاراضى الزراعية التى ارتفعت الى الللفى مريان القيعة تحويل الذرة 3 


رعزية . هنك قروض وبفائدة بسيطة . و .. هكذا تنشا الجمعيات التعاونية 
لبناء المساكن . ثم .. تتبخر كل الوعود ‏ . 2 


الايجارية السابقة كان مستاجرو الأراقى الزراعية قد تقدمو؛ ب 715١‏ «تتثلما" 
الى مديرية الضرائب العقارية بالقليودية وسددوا الرسوم المقررة ثم فوجئوا 





الفصة تيدا منن )١١(‏ عاما. 
تكوات جمعية اسكان للعاملين بشركة 
الاسكترية للغرل والد 

إنضم للجمعية على الفوى (- 
عضو .. وغل 0 أيضا تم ب 
لدى الجهات التعاونية المختصة . 


تحقيق : محمد حمديئو 





اللجنة التقابية للعاملين بشركة 
الاسكندرية للغزل : كتا نتوقع ان نتسلم 
الارض خلال شهور يعد اتشاء الجمعية 





علينا حتى لى تسامناها أن نتحمل مئات 





يزيادة اخرى ف القيمة الايجارية من ٠١‏ الى <؟ جنيها وصرح حسن علوان مدير 

التفتيش بالضرائي العقلرية ورئيس لجنة يحث الطعون لجريدة الاهاق بان 
قرار وزدر المالية نص على قبول طعون الملاك ورقض طعون المستاجرين ٠‏ وان 
أرنفاع اسعار الحاصلات الزراعية وارتفاع مستوى المعيشة كان مبررا لهذه 
الزيادات جدير بالذكر ان المادة الممادسسة من المرسوم يقاتون 07 لسنة 1970 
تنص على أعادة النضر فى القيمة الايجاردة كل عشر سنوات ومن المقرر ان يدفع 
مستاجرو الاراضى الزراعية ايجار العام الزراعى 19/80 ربع القيمة الايجارية على 





الززاعة _ كميات الثرة الى ورد 


كتب محمد عراقى : حولت وزارة / 


وبعد ذلك .. تقدمت الجمعية ك0 .ام ١610‏ لكن ما حدث لتا شىء غريب ١‏ الآلوف من الجتيهات فى سبيل إدذال اساس الريط القديم وثلاثة ارباع القيمة الايجارية يط الجديد . عجز سكاق الريف من غير الزراع عن 
محافطة الاسكدرية بطلب تخصيصا | وييل ان صدر التخصيص قميا بسر الاسكندرية وعرضنا عليهم خطاب رئيس المراقق لها. والتصريحات الحكومية ضاء ال 0 الحصول عليها وارتقع سعر الأردي 
قطنة ارض يمنطقة الهوارية بقن ميل ١؟1‏ الق جنيه من تحت حساي وحدة بهيج وما فعطه معنا لكن ردهم كان حول تسليم الجمعيات التعاونية الأرض المحافظتين على الصود والذى قد | © البحيرة عن 15 جديها وهو سعر التوريد 3 


الا كسرية وهى المنطقة التى تقرر 
توزيعها على جمعيات الاسكان . 
و .. بدا مسلسل المشاكل والعقبات . 
يقول محمود شاكر عبدالنصف عضو 
اللجنة النقابية : 
إكتشفنا اق البداية ‏ أن الآارض 
المخصصمة للجمعية ومساحتها +١‏ فدانا 
ليست خالية من الاشغالات . بل إنها 
تحت وضع اليد لأحد أعراب المتطقة 


الأرض طبقا لتعليمات جهاز حماية أملاك 
الدولة ورغم السداد لم تحصل على 
موافقة نهائية - وظل الأمر محل أخذ ورد 
ومكاتبات لمدة ثمانى ستوات حتى صدر 
قرار اللجنة الرياعية المختصة بالموافقة 
على التخصيص فى 8 مارس 15454 
ويعد محاولات ومراسلات ووسداطات 
اعتسد من جهاز أملاك الدولة فى ١5‏ 
اكتوبر 1944 وتم تسليم الأرض لادارة 


غريبا ٠‏ الأرض تابعة لتنا ولا تعترف يما 
يقوله رئيس وحدة بهيج ٠‏ 

والان دخل الوضوع فى عساجلات 
ومكاتيات بيروقراطية بين اللسئولين فى 
المحافظتين وكل محافظة مصرة على أن 
الأرض تايعة لها ونطلب سداد كامل 
الثمن لها. والصحايا هم اعضاء 
الجمعية الذين مضت عليهم كل هذه 
السنوات وهم فى الاتتظار ويبدى أن 


بالمرافق ليست سوى كلام غير صحيح . 
لامشاكل للقطاع الخاص 

يتول مصطفى النحاس الموظف 
يإدارة المخازن وعضو الجمعية : مند 
البداية تتعرض جمعيتتا لمشاكل لاحصر 
لها وكلما تخلو خطوة ونحل إحدى 
العقيات تقاجىء يعقبة اخرى توضع ق 
طريقنا وتحن لاتدرى السبب ق ذلك 


يقضيها الأعضاء ف معاتاة يل ماساة . 


شديدة لايمكن لاحد مهما يلغ صيره أن 
يتحملها . 


ودضيف المهندس باهر سليمان مدير 


عام علم البيع بالشركة ورئيس مجلس. إدارة 


يميق للد رق ما ليق 


الفلاحون قروو زراعة الأرزرغم الحققتر 


كتب ثروت سرور : ارسلت مديرية الزراعة تعليمات الى الجمعيلت الزراعية 
بمركز الدلنجات محافظة البحيرة يحظر زراعة الارز هذا العام كما حدث فق العام 
الماضى . كثن الفلاحون قد زرعوا الأرز رغم قدرة الخياه إق العام الماضى محائفين 
بذلك قرار الحقئر .. هذا وقد قرر الفلاحون زراعة' الأرز العام الحاى أيضا خاصة 
مع وفرة للياه حتى لو ادى الأمر الى حيسهم لاته أصبح طعامهم الأسامى يعد 





خدرة العميقت ا معروضةق الاسواق 
وينلك فقد اتدى تدخل الوزارة 3 
توجيه استهلاك الكميات المسوقة 
يد الى تعذر حصول الناس على 


الاسكان الاقتصادى 


عل 0 7 1 لسر مشاكل مع المسئولين ومع عدم استلامتا 1 
رم و ا 0 الجمعية بعد اجراءات أخرى معقدة من انتظارهم سيطول .. ! ولكنتا لاحظتا أن إحدى شركات القطاع للأرض وتعرض مصالح الأعضاء للخطر | © القيوم © امنيا للقادرمين ق المنصو رة 
الجمعية بشراء الأرضى امن “درت بيتها الحصول على موافقة عديد من و .. بدون مراقق ! الخاص التى قامت بشراء اراضى ل وصلنا إتذار نهائى من المواقية المالية 6 احختلاسانت ق ٠.‏ 10 : 
ميلغا كبيرا تحمله الأعضاء مييرين زى ‏ الجهات من بيتها دارا 0 فى الخد اماع الع بولج فقس للتطقة قد استلمت الأرض يدون لحى العامرية التابع لمحافظة ١‏ لوحدات الاسكان 0 ٍ 
انه من الفروض أن تسلم لتا الحافظة > إييريعات وإرارة الخص رع للجمصية كن مك عد عد مشاكل مع أى جهة كانت بل وقامت بيناء . الاسكندرية يحمل رقم ؟؟! - ٠4‏ | |محاقظ القيوم يلغى انتاج الجمعية يه الاسفهاداكفة | السادانه باد دكا بعتسطلقة 
الأرض خالية وتحمى _حيازتتا لها . 0 رخص ل الأعضاء وأحدة ممن حضروا اله و .فيلات سكنية عليها وياعتها للمواطتين ومؤرخ ١1‏ ديسمبر 1344 ويتضمن اتحقق تيلية الاموال العامة بلئني) | تجنيهللحجرتين 5 بعقدم اريعة الاف 
وتقدعتا بطلب للمحافظة وتم اعتماد ‏ لباق ال ليق ديت وكين الععوسية شارك و يدبي الع ولم تحدش اها ثية مشاكل على الاطلاق لا اتذارتا قودا يسداد د الرغيف الطباقى ويحل مع. بعض عبار 'موظفى الجمعية | ' يذكر ان كافة الرحدا السكنية الى 
91 : 5 نَ حمائة أملاك الصحى يل ووصل الأمر 5-1 . مع مداق اشكندرية ولا مع محافظة 2 -4-,5045*'الا باقى ثمن الارض 4 ات 1 5 - 
0 9 8 للحصول أيضا على موافقة إدارة 2 كِ ع هفتا 1 5 ٠‏ وديدى أن القطاع الما الم ة لنا والا قامت المراقبة المالية مجلس حهاز الامن الغذائى . التعاونية. اي 03 وقائمع , يتم طرحها بدأت بعقدم الف جنيسه شم 
حم خننه وأردعين ملب لخت المداررات الحربية . قهل كلن أحدا نادية عب محمو ء 3 : الادارى 3 لحقسيت بعض فروع 0 يحول دون حصول 
حساب كل متر من الأرض . ولكن وذ الخايل كّ ع 8 00 ضوة اللجنة الثقابية للعاملين بشركة. لم ل ا يتوقيع 1 الحجز - - ب 8 كتب فاخن محموب : اصدر محاقظ القيوم جب . يلقت هدم الاموال م5 ؛ غيرالقادرين عليها . دون 


الموقموع اتقرق وقتا طويلا بل سنوات 
عدة ومازال معلفا حتى الآن حيث تواجه 


ويستطرد آحمد عيدالله فى روايته : 


الاسكندرية للغزن ‏ 
عقد إجتماع أخير للجمعية العمومية 


تتوصل اليها بعد إدارة جمعيتتا .. 


وهل يمكن ان تسدد مليون جنيه ثمنا 


قرارا يوقف انتاج الرغيف الطباقى بعد 
تزايد سخط الأهاألى, وكلف الوحدات 


© بورسعيد 


الجمعية منات المشاكل ولم يتسلم ١‏ و ب لبحث المشاكل التى بتواجه الجمعية و3 7 لأرض لم نتسلعها وعليها عن *د | | المحلية باستلام الخبز من المتقابد . ا ل 

عضو قطءة الارض 0 حك الغريم م أن قيضا لم تخيل الاجتماع كان التي ا الهروب من الحل ! التزاع يل وتهدد بالحجز على ممنلكت | |للجمهور يسبب تلاعب دق شايز 0 . عضحات اها التعاون الاسكادى 
ورسط غلامات الاستغراب يستطرد 2 مي لان توزيعها | الإعىء تسيطر على الأعضاء الثين كاتوز يقول محمد صيرى بردش المحامى 0 8 ّ وييعهم للدقيق ف السوق السوداء يسعر . و | 

محمرد شاكر قائلا : و ع ع ٠:‏ يتصورون الجمعية وسيلة لحصولهم عر ومدير إدارة الشئون القانونية بالشركة ‏ إن هذأ وضع غريب لايستمب | بلغ 85 جتيهاللجوال بدلامن ١‏ جتيفا . كتب قاسم عليوة : ينود السقّط اعضياء الجمعيات التعلوتية الاسكفتية ' 
أين هى إن المساعدة الحكومية التى قوجننا باشارة تصل لاد اده ! 3-0 ات اكتو حسومًا أن معظمهم وسكرتير عام الجمعية ٠‏ إنسان عاقل تصوره - وتقرر صرف الدقيق باليطاقات وريطها ببورسعيد من صيغار الموظقين ومخدودى الدخل المشتركين ف اكيم 

قالت الحكرئة انها ستقدمها لجمعيات 0 57 مع أسسوتة لو افع آسرة زيجت 0 4-.. بعد أن دذكلت محلفظتى دون 0 00 بمناقذ توزيع محددة ويتصاريح معتمدة ٠‏ وحدة سكنية . والذى تقوم الهيثة العامة لذعاونيات ولاس صو 

الاسكان ولاعدة العاملين ويرد فى 0 0 3 ويعضهم عقد قراته منذ ستوات طويلة الاسكندرية ومرسى مطروح فى مساجلات ‏ هذه أو- على الأقل ‏ فض , أحسي عدد الاقراد وكما قرر المحافظ حل مع محافظة بورسعيد بتنقينم 3 منطقة الزّهور . فقد ارتفعت أئيمة الوحدة 


الوقت نفه قائلا : بيدى أن الموضوع 
لايعدى كونه تصريحات من تلك التى 
نقراها فى الصحف يوميا والا يعاذا نفسر 
ها حدث لجمعيتنا من مشاكل حتى 


كردون محافظة مطروح وأن قرار 
محافظة الاسكتدرية بتخصيصيها لنا 
ياطل ولايعمل يه وطلب هنا أن تتقدم 
بطلب جديد لمحافظة مطروح باعتبارها 
صاحبة الأرض وأن تسدد لها الثمن من 


وزواجه متوقف يل ومهدد بالانهيار 
ومازاد فى سخط الأعضاء ان إدارة 
الجمعية لجات لجميع الجهات ويبدو أنه 
لا آمل فى حل المشكلة فق وقت قريب . 
وتستطرد نادية عبدالفتاح : 


كتابية حول الآرض .. ويعد أن سدت 
أمامتا النوافقذ لجأنا إلى وزارة الاسكان 
الوزارة فى رد كتابى . 

إن هذا نزاع لادخل للوزارة فيه 


حرب المكاتيات بين محافظتي 
الاسكندرية ومرسى مطروح ‏ ويكلمة 
أوضح هل يمكن أن يحصل العاملون 
بالقطاع العام والحكومة على تلك المزايا 


التى يحصل عليها القطاع الخلص دون ٠‏ 


حاجة الى ٠‏ إتباع نفس السيل دئخّل 








صلاح رمضان مديز تموين الفيوم , 
اوعضوية صلاح حلمى س كرتير مس اعد 
المحافظة وعلى سعدة مدير الرّواعة وفايق 


مجلس ادارة جهار الامن القسدائى . 
بالمحافظة وتشكيل مجلس آخر برئاسة . 


اككونة من ثلاث حجولت إلى ١1/,832‏ آلق جِنيه والوحدة المكونة من حنجرتين إلى 
174 ألف جنيه ١‏ وذلك الأضاقة.إلى مبلع 0٠٠‏ جنيه قيمة تكاليف المرافق 


اللخصصة على كل وحدة . فضلا عن شخابة قيعة الأقساط إلتى تطلب منهم 


فترات متقارية مما يعجرّهم عن الوفاء بها .هذا وقد تآخر تسليم الوحدات التى 
تم تشطيبها وكان عقررا تضئرمها للفنتقعين في أعيد النصي الماضية يسيب توقف 


مساحلات محافظتين ! جديد ويعد ذلك قلموا بمتعتا من حتى الأرض برغم مشاكلها التعدد: ‏ ويمكن لي والسيل عل حقو كواائيس القساة” ن وكبل وزارة العالية فقلا عن أعمال مشروع الصرف الصحى وحدوث تلفيات جسيمة بشبكة الصرف ' 
ويغيف احدد محمد عبدالله رئيس ١‏ استقلال الأرضى أو القيام يأى عمل فيها تيين أنها بدون آية مراقق ملق و للقصل فيه والحصول على حقوق السؤال . ل يهمه الأمر عطالب التعاوذيون يرفع قيمة القرض 





م 


ل 


٠ الجمعية‎ 












الاف . . - وهتاكه مذكرةّ يهذا الشان 





0 هل ينتسزم الحزب ببرنامجه 
العام 

أ فسححاىي ١م‏ إعضعةسحر 

اصصاب الاتجساه الجديد | 






































تبدآ غدا الخميس ولمدة يومين وقائع المؤتمر العام الخامس لحرّب العمل 
الذى سينتخب اعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للحزب ورئيس الحزب حيث 


من المؤكد أن يتم تجديد الثقة إل المهندس أبراهيم شكرى كزعامة تاريخية 


ده اهم سؤال يتيادر الى ذهن المراقبين لمايدور داخل الحزب هو حقيقة 
8 الخلافات داخل الحرْب وانعكاساتها على المؤتمر بين الاتجاه الذى يمثله عادل 
حسين رئيس تحرير جريدة الحرب والاتجاه الاصلى والاصيل داخل الحزب 
الذى يمتله قياغدات الخزب التاريخية كاحهد مجاهد وشوقى خالد وعتاصر 
العزي التالة * داخل اللجنة التنقيذية وموقع المهندس ابراهيم شكرى بين 
هذين 

















ٍ . ١ ١| مراسل الأهاق‎  ةيردتكسالا‎ 

طالب الكلتب الكبير الاستاذ احمد بهاء الدين بعة 1 دار الصحف 
يشر لت عستا ع ب سار ديعن 
وستل العقم ا تساهم فق نشر البنبلة وخاصة 1 

و 3 اقامها نادى هيثة التدريس بجامعة الاسكثدرية 
الاسيوع الماضى حول ٠‏ الاعلام والرأى العام وازمة الثقة . 3 

ف البداية تحدث د نبيل هاشم رئيس التادى وقال إن هناك توجسات شديدة 
فيما يتعلق يعستقبل الهامش المسموح به من الحرية والممارسة التى تستطيع 
ان نطلق عليها ولى مجازا كلمة الديموقراظية وأضاف قائلا أن مصر اليوم على ٠‏ 


وتساهم فى تشر النمط الاستهلاكى به زكى يدر وتحدث الدكتور مصطقى 
الفاحش وتستفز مشساعر الناس المفتى عن العلاقة مع أمريكا وقال انها 
. العاديين . كما لن الجاتب الدينى من غير طبيعية والصحف موالية لامريكا 
الأحاديك -4/: متها لا يسمعه لح وتنشر أخبارها وكأنها أشياء مقدسة 
ومنه أحاديث حول فقه الغروع وليس وقال أن أمريكا تخرب الاقتصاد 
الاصول ومناقشات حول المانيكير المصرى وهى سبب كل ما تعانيه يل قد 
والباروكة وهل تبطل الوضوء تاركين وضمح إن من دراسة انها وراء عدم ظهور 
القضايا الاساسية فى الاسلام ومى زراعات قمح مصزية جديدة فى مناطق 
العدل والمساواة والاجتهاد والتنوير سيوة والعوينات رغم توفر المياه هناك . 











































































مقتزق طرق وتشهد يام حاسمة حيث سيتقرر مصير الحياة المصرية لسنوات والتقدم . وقال إننى سآلت عن سيب عدم زداعة © | بالاضافة الى ذلك يطرخ هذا المؤيّى ‏ بسبن-ب-بسنبنبنبن-نتس شه 
5 ولاجدال قادمة ونهذا قان المسئولية تقع على عاتقنا جميعا كرجال كل في موقعه.. - 9 وطالبب فق نهاية كلمته بحرية اصدار ‏ القمح هناك فرد على مسئول كبير لوزارة احتمالات عودة د . حلمى مرد الى موقعه 30-0 1 عمر 

: © وقال د . هاشم أن كلبوس الشمولدة والممارسات القهرية فكرية وهادية قد يد[ احمد بهاء الدين الصحف وتعديل القاثون لأن النصوص الزباعة وقال أن السبب هر قرار |) القيادى فى الحزب ومدى الاثار التى تحقيق عمر احمد 
كم يطل دوجهه القبيح . وعلى الشعب أن يؤكد أنه يالب بتوسيع هامشن الحرية فدات مدا بسب .ع الواردة به توؤدى لعرظة اصدار أى يأسى . خلفها التحالف مع الاخوان المساعت ا ااام 
انق 3 وائه عق اع 5 قال آنه تاتج عن انعدام الرقابة مصحيفة . وعقب احمد بهاء الدين وقال آنه بتية الحزب ل ل 

5 جتى تصير ديموقراطية حقيقية وأنه لا مسلومة على ذلك والاسراف والمارسات المالية غمر الجيدة ب ء 1 ينها على الحرص على حزب العمل من من أن صِيمْ ع 
0 حديثه قال أحمد يهاء الدين أنه . والمعرقة هى اساس الديمقراطية 0 0052-5 )0 وأعطيت الكثمة للعديد من اساتذة عارض ف اليداية ثورة يوليو على ساس 11 بيشرح شوقى خالد المحامى والامين الحزب بصيغة دينية يمكن ان يحمل ا 

: اكثر سخطا عل الممارسة الاعلا و ا يذوتها ‏ وهتاك موّسسات كبرى مديتة بعشرات | الجامعة آتها حركة ضباط مثل امردكا الجنوبية | العام المساعد للحزب اوجه الخلاف بين الحزب كل الاخطاء التى يمارسها بعض لا 
2 6 2 عدم ب م 0 ا عي تنظيم الصحافة ا 00 قال د . حسن الشرقاوى أن هناك ولكن عندما اتجهت للعدل واخذت منحى 3 الاتجاه الذج يمثله والذى يفضل أن الناس تحت ياقطة الاسلام كأتحراقات لإا 
م 8 1 او وعدت عن اللحررين والدولة لا يزعجها ذلك ب تعليمات واضحة بمنع نشر الرلى اجتماعى منحاز للشعب أيدتها . يسميه بالاتجاه الاصيل داخل الحزب شركة الريان - لم 
من ضوع عام بين المواطن وبين قية الصادر علم +155 1 كاتت فيه ف ! دائما تحت سيطرتها - موس الود ال : ل يأن الجتا 
ور سلطة كائمة فالمجتمع االصرى عاش 0 كفا تطورت 5 و 0 الى ن أنه منذ 0 المعارض لآساتدة الجامعة - وعن الحديث عن الثقافة الاسلامية 0 وبين اتجاه الجريدة المتمثل ف رئيس بمسالة الخلافات داخل الحزب من 
2 ا وداج وأوضح يهاء الدين أنه منذ ثلاثين | وقال د . محمو د قهمى انه هناك قال أن هناك ثقاقة جزء عنها عالمى وهى || تحريرها والذى يسمية بالاتجاه الواقد وفتاة الجاافات ب من لامح 

00 ب دوا ومنهوبا ٠‏ وضرب السلطة والان الادعاء بملكية الصحف عاما لم تظهر صحف جديدة حيث | قضليا غائبة ق كلمات يهاء الدين ولا إلتى تداقع عن الاتسان ولا يجب أن || على الحزب وجهة نظر الامين العام المساعد للحزب تتمنهت 
0 مثالا على عدم الثقة وقال أن أول خطاب للشعب غير صحيح والمسيطر هو السلطة إتجهت قيادات المؤسسات يزه لسدك كت ف نتغلق ل المداقفعون عن اليرت ليست خلافا بين علمانيين ودينيين بقدر كك 

2 لسعد _رغلول عند تشكيلة الأول وزارة التتفيذية ومجلس الشورى ليس له راي العقارى والنشاطات اع إل وج تتمتع بالحمنس مثل التعذيب والطغيان الى ان ال . ويسجل المداقعون عن البرتامج. عاهى ف الدرجة الاولى ايمان الفريق جتان 

مصرية كان يواجه هذه المسألة حيث | ولا يستشار وترسل له قائمة بالمعينين . وتحدث عن الهدف من انين ع وحادث م 0 ْ وطادير بالتحدت 0 وفعت لقوق أن التضليل نا الاضيل للحت على سان بوتي خا الاصلى والغالب فق الحزب بأهمية ترسيخ لم 
ا و 3 - 3 1 سم هه قاع موعت ذو . 1 اسب ف و احد جديد . 2 و 

و حدق الخلل أن هف التبيظ أن تارف لد راض لله ل ١‏ الصحلة عم 10م رفل ل الس للست شين مشر لم ولب لعشا بعلت سات [سشد لشي شرف لشراشدك الك اسيل الس عن سل ا 
: تبعل الشعب ينظر للحكومة نظرة ‏ انها غير.موجودة بشكلها القديم هنه كان عدم سيطرة راس امال عليه الإمانة العلمية قيما ينشر ف الصحف حاليا. وقال انه هناك جهات اجنبية فى )| انه الخذ جائب #لرئاء ع يري «تأكيد مبدا الواطنة بدون شعارات قد لام 
مر الجيش للقائه * نظرة الطيد الصائد .| ,اذا شخصيا لالشعر يئى رقاية يئ والأن فهذا لم يعضمها من تدخل بأ القومية. وتحول الصحف الى الدعاية مصر تمتلك كل المعلومات وبذك سوف [) توظيف الاموال الصالح منها والصالع اه فى تحقيق مخطط امريكي ل 
> نمي عي ال لق امنب 00 أكتب ولكن التوجية العام يا حريرج ال المحلى والاجنبى وقصة الديان للمستولين وهى دعاية ممجوجة تؤثر على صناعة القرار ف مصر لآن ( رغم ان مناقشة جرت ف اللجنة التتفيذية ‏ مسهيفتى فى تدمير الوحدة الوطنية ال لاإ 

ون م ل 3 وهو امر هام جدا واساس يتصرف فيه وعقود الطياعة بعشرات الملابين عع ومتسلطة على كل مقدارتها بحيث اصبح المسئولين ق مصر لا يعلمون شيئا | شارك فيها رئيس تحرير الشعب انتهت عر سسا 
3 الحو بالنسية” لف الي رئيس التحرير المدين بوضعه للدولة .2 المؤضسسات ومنع النشر وكذلك موضوع صاحب القرار ق كل شىء وطالب الدكتور وق نهاية الندوة رد احمد بهاء الدين 8 الى وضع شروط لتأبيد شركات التوظيف ولعل الكلام عن الخلافات داخل لم 
1 8 3 الختلفة . وتحدث عن وضع الدمفيين ويل ألشيخ القامى الذى نشر كاحاديث دم سيد عبد المعطى ياعمال مبدا الاتتخاب على معظم الملاحظات التى قيلت وعلى انه رئيس التحرير تجاهل تماما قرار الحزب يجرنا الى الخلاف الذى نشرته 
والكثير من ١‏ ثولين فق المواقع ! أن الصدقى يشعر أن مستقيله ابس أنه أعلان مدقوع وهذا يوضح أن هناك ف كل مؤسسات الدولة وازى بها نقط الخلاف بينه وبين بعض الاساتذة © المؤتمر العام الرابع للحزب ماداتة جريدة الشعب الاسبوع قبل الماضى حول 
فى الريف المصرى الحالى . قالموامت ٠‏ ' مرتبطا بالكفاءة ولكن بعلاقاته اتوارجية سيطرة لراس المال على الصحف رغم 0 225 الحاضرين . الطرف الذى يستمر ف العدوان فى حرب شعار المؤتمر العام نحو اصلاح شامل 
داك يعرف شينا عن ديون مصر وهو تمعد انه ٠.‏ يارس لملة . ولقد (أصيم متدويو الصدق ١‏ أتها ملكية عامة - بالدعوة اتلك كما طالبه يوصف ما يقوم الخليج وقد كاتت ايران هذا الطرف الا من منظور اسلامى حيك يؤكد شوق 
0 مغشوش فق التعليم وفى العلاج. و . فى الوزارات هم مدويو بروزارين وول ٠20‏ وعن صحف المعارضة قال انها خطوة نه رغم ذلك افرد صفحات جريدة الحذب خالد انه لم يكن هناك لى خلاف اذ لم 

مر الأسعار المرتقعة ويسمع يوميا الأخيار . |ر هامة للأمام وظهورها هام جدا وهى تؤثر امجلس ١‏ تهم الا جهزة التئة دذية بالا الت دفاعا عن ايران . تجرايه متاقشات بشاته وان ما نشر قّ 
. عن نهب عشرات الملايين من المال العام : وتحدث عن اتعدلم الرقلية المالية ينشاطها فى عمل الصحف القومية . ٠.‏ لى يتهم الا همال و ١نه‏ يحاول تشكيل تنظيم خاصا يه الجريدة يفتقد للصحة جملة وتفصيلا 
لصوا م إلا م 3 ولكن لها سلبياتها ايضما . وابرز هذه كتب محمد حذفى : اتهم المجلس الشعبى المحل للقليوبية الاجهزة التنفيذية داخل الحزب يكون ولاؤه له شخصيا لا 


للحزب الذى ينصفوون تحت رايتة . اما عن موقع المهندس ايراهيم 
ويكشف الامين العام المساعد للحزب ‏ شكرى ف الخلاف بين الاتجاهين فقد 
طبيعة الخلاف داخل الحزب فيؤكد انه عبر عنه ق إجتماع الجن العليا الاخير 
خلافا بين اشتراكيين واسلاميين نحن سياسى جماهير تختلقف عن 
كنا يمر حاب الض الوائد عن غيرنا ف اتنا ندافع عن ايجابيات ثورة 
الحزب لان برنامج حزب العمل يوليو وعبدالتاصر ولسنا ولن تكون حزبا 
مو و ست ا دينيا وان الاسلام ق برتامجنا اصيل . 
الاشتراكي منذ تأسيسة من وجهة نظره كفنا سا 
يستند أل توجهه اي الى الاسلام ويجد هذا الموقف المتوازن تعبيرا آخر 
دون ان يعتى ذئك انه حزب ديفى - ١‏ عنه ف المواققة على رئاسة الدكتور حلمم 
ويحدر شوقى خالد من منطلق مراد للجنة المكلفة باعداد اوراق المؤتمر 
أذ من المعروق أن د . حلمى مراد غير 
متورط فى اية صراعات داخل الحزب ‏ 


نص المذكرة المقدمة الى ولعل ذلك يدفعنا الى اثارة الاحتمال 








السلبيلت انتشار الاخبار المجهلة كان 
تقول ٠‏ تاجر مشهور استولى على عشرة 
ملايين جنيه من بنك معروف وساقر الى 
الخارج بمساعدة موظف مرموق فسيادة 
هذا. النوع من الاخبار امر يالغ السوه 
يتشر البلبلة ولا يفيد القارىء ويحرض 















بالاهمال والتسيب وخصوصا انعدام الرقابة على المخابز وتهرييها للدقيق وبيعه 
فى السوق السوداء ٠‏ وان الاجهزة التنفيذية تجامل بعض المسئولين من بينهم 
عضو مجلس شعب يطوخ من ملاك الاراضى الزراعية بتحويل الاراضى الزراعية 
الى مبانى مما أدي الى ضياع 157 فدانا بشمال وجنوب القليوبية كما اتهم © 
المجلس الجهاز التنفيذى بالاتحراف وعدم متايعة الاعمال والانشاءات وان 
اجهزة الرصف بالمحافظة تسبيت فى تأخير عديد من المشروعات الانتاجية المقرر 
افتتاحها ف عيد المحافظة القومى الشهر القادم . وتساعل المجلس عن طرق انقاق 

حصيلة رسوم النظافة التى تقوم اجهزة المدن بتحصيلها من المواطنين .. من 
ناحية اخرى كلف د . عبد الوهاب سيد محافظ القليوبية المهندس عبد المتعم 
هيية مدير التخطيط العمراني بللحافظة بعمل خريطة لمعرفة الحيز العمراتى 
لمدن وقرى المحافظة لعدم التلاعب يكردون الأراضى . 











٠‏ ' © تجتمع الامانة العامة لاتحاد الشباب 










35 
0 
سس 
ممما 
© تقيم منطقة التجنمع يوسط وغرب : 
عو القاهرة مجموعة الندوات التالية الجمعة والاعداد للمؤتمر العام الثاتى للاتحاد 
ا ٠١‏ مارس لائحة الحزب يتحدث قيها اواتعقك الدورة: المتائمينة ‏ للجدة 
محمد خليل وعيد الغفار شكر . والحمعج ‏ المركزية.. : 
٠‏ مارس عن الدولة التلسطيتية ؤدورها © يقام فى السادسة مساء الاحد القادم 
فى الصراع العريى لسسين عيد الرارق .2 يمقر التجمع مهرجان فنى يشارك فيه 
والجمعة 4؟ مارس: عن التامينات الفتان يحيى خليل وفرقته ٠‏ والمطريين 








عن وسائل الاعلام الأخرى قال أنها 
تساهم فى اليلبلة وخصوصا التليفزيون 














5-8 الاجتماعية ومشاكلها لعبد الحميد الشياب أحمد الديب واحمد الغندور 5 3 : الذى يكاد يكون مؤكدا 0 2 
يم الشيخ وصابر بسيوثى . والجمغة +١‏ واحمد خلف وجمال. عطية ٠‏ يشرف على الجمعدة العامة لمحكمة | حلمى مراد الى تبوة 0 آ ا 
ان مارس عن البروسترويكا وحركات المهرجان العالى للشباب الذى سيعقد ىق و 0 1 










كك 


2 5 كامين عام للحزب بعد استقالته من هذ 
التحرير الوطتى تبد؟ الندوات ىق كوريا الديمقراطية صيف هذا العام . النقض بجلستها لوقع منذ عدة اشهر من هذا 


2 السادسة مساء بعقر التجمع فى السيدة  :‏ © قؤاز عضو الامانة ١‏ دة تبتاوريجخ لا حامد زيدان 
يخ ١١‏ أذيتب 50 شلوم ماسينا 0 ع لجع ف فس 2 0 حيحجة | اليه جه 
0 © تستضية الاتسان ٠‏ أعضاء ق 7 ل سي ا 
. بالاسكندرية يك عضو قسم الساحل ليجاورهم 0 كتب سليمان شفيق . اهمية ان تنتقل الاحزاب من القول إلى الفعل فى قضية ل لفن لخر ١‏ اللحده الدينية 
الامانه المركزية للتجمع للتحدث ق ندوة ‏ من آزمة. مصر الذاخلية . -. !1 آقام النادى الثقاى بالجيزويت بالمنيا الاسبوع الماكى )> الوحدة الوطنية . بجلسته المعقودة بتاريخ السادس من تشديد بالخومينى 1 
حول الغلاء يدق الاتسان اللصرئ ق ." © يقيم اتماد النساء 'التقدمى | ندوة عن كتلي الاعمدة الصسبعة للشخصية المصرية | اما اتور ابراهيم امين مساعد التجمع فقد اكد على ان (إ مارس ١484‏ احداث مجلس الشعب 0 , 





مستوى لائق من المعيشة اق السادسة ' بالاسكتدرية احتفالا بيوم المراة العاللمى 
والنصف مساء السيت ١١‏ مارس يقاعة 0 ف. السادسة مساء غد!. الخميس بمقر 
نقابة اللحامين خَلف .قندق سيسل . .. التجمع يمحرم يك . يكرم الاتحاد فى 
٠ ©‏ الاشتراكية مستقيل مصرء .. حول أمسية قنية الأمهات الثاليات .2 . 


يحضور مؤلف الكتاب د . ميلاد حنا ولفيف من ممذلى هضية الصراع الطائفى لابد ان تاخذ من منظور اجتماعى 
الاحزاب والقوى والفاعليات السياسية والدينية وعرض عادل الضوى من اتحاد الشباب التقدمى تاريخ 
بللحافظة . قدم اد - ميلاد الكتاب على أنه كتاب غير الاضطهادات وبواعثها الاجتماعية وأكد انها كانت دائما 
متخصص جاء ليؤكد عن روح مصر وحضارتها ووطنية4 2 قضية سلطة أكثر منها قضية شعب وتساعل مصطفى 


بجلستيه المعقودتين يوم 15 , ٠‏ من 
قبراير ستة 1989 وألتى كشفت عن 
ان تجاوزات الشرطة اضحت تشوه 
رسالة القضاء والقضاة فى حماية 
حريات المواطتنين وحرماتهم وتهز 


















هذا الموضوع يتحدث عيد المجيد لحمد © تعقدا لجنة محافظة اسيوط اجتماعا 










. صباح الجمعة. ٠١‏ مارس وذلك لبحت ل التى لاتعرف التطرف ولا الاضطهاد كما رحب الاب عادل 8 98 اكد فقنةة ١‏ الذين طالبوا . بمواجهة الفكر 
عضو الأمانة العامة لحزب المجعع 2 إيار ام لالط ا 8 0 بيومى ( نادى الادب بالمتيا) هل د . ميلاد اشتراكى | الثقة العامة فيه وتولد شعورا عاما 2 
مساء الاحد القادم : يمقز المي -الأوضاع التنظيمية يعقد الاجتماع بمقر !أ ركا بالحضور من كافة الاتجاهات مؤكدا على أن ذلك يجسد مسيحى ام مسيحى اشتراكى ووصف الكتاب على انه || بان السلطة التنفيزية تتغول سلطلته 00 موا ام 


بدمنهور . هذه هى المحاضرة الثانية 
ضمن سلسلة محاضرات يتظمها الحزب 


2 المظهر الحضارى اذقفى هذا الاقليم فى خضم موجة ١‏ سيلحة غير متعمقة فى قراءة التاريخ المصرى غلب عليه 
7 “7 )0 بالبحيرة وتستمر حتى 7 مايى القادم : 

5 

لط 


التطرف التى تعم اليلاد . غياب البعد الاجتماعى واكد د حسن محمد حسن مدرس 
٠‏ الفلسفة باداب المنيا على ضرورة الحوار المستمر واعلاء 

واشار محمد توفيق عليوة ‏ حزب وطنى ‏ - ورئيس ١‏ العقل والاستنارة كذلك د . صلاح عبد القادر مدير 
حى شمال: المنيا ونائب رئيس المدينة إلى أن الوحدة مستشفى التامين الصحى بالمنيا فقد اكد على ضرورة 
الوطنية بخير وارجع اسباب التوتر الطائفى إلى عدم الالتقاء بين أاصحاب وجهات النظر بين الاجيال المختلفة 
تعميق الديمقراطية والازمات الاجتماعية والاقتصادية | لتواصل الخبرات كما شارك العديد من الشياب ومثقفى 


وتتخذ ساحته اداة نلقهر وتحقيق 
الاغراض السياسية فتستعين به كلما 
شاعت لقمع المواطنين والا ضريت 
بقراراته واحكامه عرض الحلئط الس مع سس تا سح تعس ب ار 

القوانين الاستثنائية خلذرغ قت ناكد ةَ 
وشرعت بن التونين ااستتنخ | ثلاث قضايا هامة يناقشها مق 
بالمخالفة لاحكام الدستور حتى زراعة المنصورة الشهر الحالى 
أستهانت باستقلال القضاء وجرت علا 8 59900 فى إنلذك انتثيدتة 
اعتقال الكثيرين ممن تامر النيابة تبدا يوم ١‏ مارس الحالى بجامعة المنصورة اعمال المؤتمر الثلنى للتنمية 





1 ا بيحى السادات مم هدرسة 


© تيدا متعلقة شرق القاهرة سلسلة ' 
ندواتها الشهرية الجمعة :٠١‏ عإرس 
بندوة حول مجلس التعاون العريى » 
يتحدث قيها د ٠‏ محمد محعود. الاماع .. 

وزير التخطيط الاسبق . تعقد النذوة 






























سذرة شر التجم بالزيتون 3 السئبسة مساء التى تشهدها اليلاد . المتيا فى الحوار الذى استمر اربع ساعات . آدار الندوة غنيم ]و :. الاقتصادية بالوطن العربى . والذى تنظمة كلية زراعة المنصورة ويستمر ثلاثة 
: والدعوة ٠‏ واضاف د . جميل سيفين النائب السليق ( وطنى) | ايمن مكرم وفيليب فؤاك. 2 ب القضاءً يناقش خلالها ثلاثة قضايا هامة 
3 ( وطنى ) ايمن مكرمع وفيليب فوا ببراءعتهم عما يمس هيبة )ا ألو المراعات الايمية واذرها على التنمية ويشارك فيه مركز ادراسات 


5 وسسادة | لقد اغتضصيت 
الشرطة 0 استناد( إلى | السياسية والاستراتيجية بالاهرام . ومركر العلوم السياسية والاقتصادية بكلية 

قانون الطوارىء فباتت تعتقل من الاقتصاد والقضية الثانية حول الأمن والاستقرار والتذمية ويشارك فى مناقشتها 

يعتدى على احد افرادها او بشكوم | مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ومركز بحوث أكاديمة الشرطة وكلية حقوق 

وتعلن على الملا عن قيامها تمئرطر ]أ المتصورة اما القضية الثائثة حول الادارة المحلية ودورها فى التنمية 

أحياء وقرى بكاملها وتوقع العقاب والمشروعات الصغيرة . ويشارك فيها جهاز تنمية القرية: وجهاز العلوم البيئية 

الجماعى على المواطنين فيها . وترغم | بمجلس الوزراء 

الابرياء على الاعتراف بجرائم تعلن وصرح د . محمد عبد السلام عويضة امين عام المؤتمر بان ابحاث المؤتمر 

هى نفسها براعتهم منهاً بعد ذلك .. وصلت حتى الان الى 10١‏ بحثا قايلة للنشر من 17 دولة عربدة على راسها مصر 

وتزمو بقتل آخرين وصلب جثثهم على والعراق والاردن وفنسطين واليمن والامارات والسودان والمغرب والجزائر كما 
فحات الجرائد وتنفرد بتصوير عل | يشارك من العلماء والخبراء فى المؤتمرد . محمد لف الله واسماعيل صبرى 

ذلك على هواها : 0 1 عبد الله ود . مصطفى السعيد ود . ابراهيم سعد الدين ود . جلال امين وامين 
ولما كان الاصل ف القضاء _و عر || هويدى . بالاضافة لمحافظى الدقهلية والاسكندرية ودمياط والمنوفية والوادى 

اقصحت المذكرة الايضاحية لقلثون | الجديد والشرقية . 

استقلاله ‏ انه ١‏ الامين على الارواح 

الانفس والحريات و1 للشرف 

ةذ | مفيسون فدان خسسارة ؟ 

ان يطمثنوا الى أن كل ماهو عزيز فق دراسة علمية -حذرد . عبدالعليم الرمال با معهد القومى للبحوث الزراعية 

عليهم يجد من كقالة القضاء امنع 1 تناقص الرقعة الزراعية علم 7٠٠١‏ بمقدار مليون قدان ! 





مه ههه 


© تعقد لجنة المهنيين يمكتب العمل 
الجماهيرى بحزب التجمع إجتماعا 
لاعضاء الحزب يتقابة التجاريين يوم 
. الاثتين القادم ( ؟١‏ مارس ) 


© تعقد الجمعية العمومية لتلدى 
اعضاء هيثة التدريس بجلمعة 
الاسكندرية ‏ الثامنة مسياء الثلاثاء 
4 مارس يعقد الاجتماع بعقر النادى 

المناقشة النشاط العلم والميزانية 
وانتخاب ثلثى أعضاء مجلس الادارة 


© تحتفل الجنة محافظة الاسكندرية 
وعائلة المرحوم المناضل قبارى عيدالله 
عضو مجلس . الشعي الأسيق وعضوق 
الآمانة العامة للتجمع بالتكرى السائسة 
لرحيله وذلك بزيارة قيره ا آيات من 
الذكر الحكيم . 


© صدر العيد 000 
الدورية ٠‏ اهالى شمالا سينا 













































© ققدت ١‏ الحركة الوطتية المصرية 
- واحذ! من . الضياط الأحرار الذين © قار السيد عبده بمعنصب نقيب 
: شاركوا فى ثورة " يوليى هؤ محمد -) المطمين بمركز ببلاا رنمم محاولة 
اأنى ثار'. وكأن للفقيد آحد الذين 2 قيادلت الحزب الوطتى لاسقاطه 
. شاركوا يجهد ف مغارك القتئل واخىد 2 الطريف أن السيد عيده يشغل موقع 
قادة المقاومة ق بورسعيد أثناء - اعين الاعلام والتربية والتعليم بآمانة 
'للعذوان الثلاثى على مصير. . . الحزب الوطتى بالمركز 
© ق' لقاء مجمؤعة من متدود © يجرى العمل حاليا لتجهين قرية 
| شق العارضة . أعان وا.رجسن ” أبوعس لاستقيل السيد.زكى بدر وزير 
يد .الجوسقى محافظ الاسكتدررة الداخلية يوم الجمعة القدم . 
:أنه مينئول .عن جميع موائلتى الديند. 2 كلن اعشضباء مجلس الشعب عن 
استثناء وأنه لا تفرقة فى المعاملة الحرب الوطنى بكفر الشيخ قد قاموا 5 عنا 0 
دون وأنه لا تقر فق الاسيوع اكاشى على راس وقد من © رحل عنا ميكرا وهو لم يكمل 
بين مواطن مؤيد. وآخر معارض -. > اهاق. قري زظرة ا الداخلية سهى يشارة الاريعين من عمره د. محمر 
واعلن المحافظ أنه سيدعو متدويى بزكارة وذين 5 الدمشلوى المدرس يكلية تجارة 
ف للعارضمة لمراققته فى جولاتة لتقديم. الاعتذار الكاق لسيادته ‏ عما © قتصاعد الحملة العللمية للأقراج 


رج 1 أسيوط وبذلك فقد حزب التجمع 
. الميداتية 'التى يقوم بها. فى موطف . حدث من جراء الاستجواب الذى قدعه عن المناضلة بهى قوان بشادة عم بالنيا احد ايرز مؤمسيه الشبان” 


















































© صدر العدى الج الجديد من نشرة ٠‏ اهلق 
الفريية ٠‏ تضمن موضوعات عن تشري: 
عمال المحلة يعد اعتقالهم: ونوشتومات 





7 اخرى يُشرف عليها السيد سعد و3 حمى واعز ملجا وكل مساس بهذا وكشفت الدراسة عن اختلاف حاد 1- 
0 حعزة ومحمد .الكحلاوى.ومحمد سَليْم أتحاء' المديتة التفقد المراقق واحوال ف - مجصن 0 : المجيد وك الحزبٍ ل ا عت وهذا وقد ارسلت لجنة اللحافظة | الاصل من ا بين انتيجة 0 الجوى لساحات | هذكل يقاضى ابوالقتح 
و2 المواطتين . وأنه على استعداب لتتقيذ مجلس ا بزيارة القرية 2 ميل الاسرائيق انطوان لحد وقد يرقية عزاء للزميل حسن الدمشاوى 0 حلت لل سلطة من 1 0 الاراقى الزراعية فى عمصير ويين ط - 3 5 
ا © صدر العدد الجديد من م اقالى , ع 0 تؤدى الى. 0 ا مده 0 قيتى ررس شفيق الفقيد وعضو قيلدة الحزب 9 سراق مام احصائيات وزارة الزراعة ٠‏ وتقديرات ب افحفد ا حسئين 0 
2 السيين ء تقممن موضوعان حول :1 ١‏ تحقيق مصالح جموع المولطتين - كانتت الأهاق قد نرت ت 1 المجموعة الشيوعية فى البرئن ‏ جللتها 0 0 دعائم الحكم ؛ وان الحصلنة الزاتية 1 المركز القومى للبحوث التى اكدت على ان الود اواو و جا 
5 0 مس الطى ع2 || » من قؤاد. أسزاج'الدين أزئيين خذب . . الضدام اسل ك0 يل هن الاوروبى رسقه الى وز خارجية يدر اي يدس بير امل [] للقضاة تتقدم كل الحصاتات . فئيس | المساحة الزراعية لم تزد على 9.» مليدث | واحمد ابوالفتح أبدى هيكل فق الطلب 
31 عياكت 3 0 الوفد ان رؤساء احزاب: المعارضة ' سيدق وهى حامل ا اصرائيل يطائيه قيها ياطلاق سراح 0 ام 0 و و قاضدا من ليست له بين جنبيه نفس فدان .. وليس ”.ا مليون فدان ؟ اسفه لاضطراره لمقاضاة جرددة الوقد 
5 77777 1 لايتاقشون فق اجتماعاتهم المشتركة فكرة واعتقال 0) من اهال القررةءىى زر سنهى وتصليمها الى السلطات اللبتاتية .رو | و الحا 2 8 القاضى وعزة القاضى وكرامة لمكا | © يحتفل اصدقاء وتلاميد عبد الئزي: | ,لنشرها مقالا لاحمد ابوالفتح يرد يه 


ِ 4 . ا اي 0 له من اتقطاع الميا ن اها 
االصائحة مع: الحزب اليطنى أى التيلية بالافراج غنهم بلا ضمان . هذا وضوف تعثل المناضلة اللجتاقية ‏ تبيي وى بعري بالرديان من انقطا وغضبة القافى لسلطانه واستتري' | الآفوانى استاد إلأبي إونع” | على كتاب هيكل سنوات الغليان وكان 


2 5 منطقة نجع العرب بالورديان من انقطاع صية قذ 
3 اماثة العمل | الجماهيرى. الانسحاب من مجلس : الشعب : عقب ١‏ بيدا اليوم بجامعة أندرا مؤتمر املم المحلكم العسكرية الإسولشيلية 0 إل ا ست ع ازمر 3 لما كان ذلك وكان مجلس القضاء الاعلي والاندلس فق الخامسة والتصف مسر | ابوالفتح قد رفع قضية قذف ضيد 
أل بت 7 الازمة التى'اتقجرت ف'المجلس الاشيوع الشباب ف العالم الثقث ويسكعد لاع 6 قريب لمحاكمتها . بالورديئن لأكثر شهر وقد وام رئيس ل قد اوصى بجلسته المعقودة بلي | الثلاثاء. القادم بكنية اداب (تبورج | محمد حسنين يكل بسيب ملتشره ف 
لقادم. 'الملقى وأكد ان المعارضبة “غير مسئولة ' إيلم. يشارك .لل المؤتصر د- ليلى والمسان الخامسس مَنْ هارس سينة 79417 ان ا واه كتايه عن الصلة بين اذاعة مصر ' 






تحدث د . سيد البحراوي ف محاضرة 
© تعقدا أمائة العمل الجماميرى, بصرورة ان تعيد السلطات المسئولة يتحدث د . سيد البحراوى فق | الحرة والمخايرات البريطاتية . 





الاصلاح المطلوب والذى تم بشكل كامل 

























و 24 يأجراء 
عن احتواء الأزمة وان:على الذين فجروها عبدالوهاب استاذ علم الاجتماع ب جا © محمد ييومى اليرقى عضو مجلس الهيئة بتكليف المختصين باجرا 

















ف نحو منهج غلمى لدراسة الشكل 

0 ا 0 0 1 نعزه حجازي من المركز القومى 6 ال اليوم التالى وعادت المياه لأهلى المنطقة قش و وي القة ا 20 3 

1 عددا من القضايي ا الجسامينرية. . : والاحترام الواجب لحقوق الانصان 1 مواجهة ددن |[ بقية ] 

1 والتنظيمية الهامة  ..‏ 2- ما ., | بالنيا ٠:‏ أيأتى | نجاح إستلام جراجه ثم شرائه منه , والذى 00 عا 8 : قضائية لوزير الداخلية 
93 . . 0 1 . ادي كه 

: همه 1 0 ش إستخدمته المحافقظة للمنفعة العامة التوصية 7 للك حتى الان اوم لمم حيازتها هن حيك اليد جما لا بجو 

المراة والتنمية التيارات الديئية بالمحافقة ولحمد ' عمائر. النتقافاة.. حى :اشرق -.. وقنت الاعلى للقضاء لدراستها فى (<زئاى له باليداهة اصطتاع سلطة القاضي . 


الأجهزة الرسمية وساطة عضيو 
مجلس الشورى » : الذى إصطحب معه 
اليوتاتي إلى مكتب للحافظ . 

<| الجدير بالذكر أن إستخدلم 
المحافظلة للجراج . جاء بعد إستيلاء 
عدد من الواطنين عليه وإستخدامه 
لاغراضهم الشخصية . 


يعرض الموقعون على هذه المذكرة | + وكانت بن ىد هاصدار لحكام إدانة قيل ان يقول 
الامر على الجمعية العامة للمحكمة كا يع ات القضاء كلمته . كما اعرب القضاة إن 
للنظر فيما تراه لوضيع قرار مجلس !ا الجمعية العمومية اعرب فيها عدد مداو لاتهم عن رفقضهم لاجراءات 
القضاء الاعلى الصدر بجلسة | كبير من المستضارين عن رفضضهم الوزير باعتقال متهمين فق كضايا 
موضع التنفيذ وماتراد | لاستخدام وزير الداخلية زتىحييات ‏ أصدر فيها القضاء حكمأ ببراعتهم .. 
تصونا لاستقلال القضاء وتمكينه من صوتية وافلام فيديو امام مجلس و تهديدة بلققساس المباتشر لكل ين 
نداء رسالته على الوجه الاكل. ‏ الشعب . ياعتبار ان مثل هزم تعتدى انل وهى كلها 
التسجيلات هى قرائن 3 دعوى الفضاء عل الوق وضع منقطة 


© يستضيف لتحاد النساء التقدمن ف 
احتقاله بيوم للرأة للعللى الذى يقيمة 
تساء لحزاب للعارضة شو | © ارسل 
تحت عتوان المرأة والمد صتدوق حرب ١‏ 1 
د مني ريس ود ٠‏ محيا ذيتون وخليل || يرقيا لقؤلد سراج اين ونين حواع . 
عيد _الكريم ‏ :تقلم التدوة فى السابسة. الوقد احتجلجا على 3 تدخل الحزْب 3 
مساء.الاربعاء. القادم 1 ماريس يأئقر. شئون نقابة للطهين ٠‏ | 0 . 
الركزق للصصمح ٠‏ 01 0300. 
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الصفحة الثامثة 1 


لاحديث ف الوسط الريافى هذه 


اتحاد الكرة يقوة القاثون .. بعد أن 
قضت الممكمة الادارية بتأبيد قرار 
الدكتور عي دالاحد جمال الدين رئيس 
المجلس الاعلى للشياب والرياضة يحل 
اتحاد الكرة الكية برقالسة الدكتوى مهتدس 
حسن عبدون 

والحديث عن الاستشكال القانونى 
الذى تقدمت ‏ به الشئون القاتوتية 
للمجلس الاعلى ق حكم المحكمة 
الادارية العليا .. وواققت عليه محكمة 
٠‏ ابريل 


والمحير ق الامر أن امس كان مووعد 
اجتماع مجلس آدارة اتحاد الكرة 
العائد .. ولا أحد يعرف بالضيط ما 
كان ويمكن ان مترتب على هذا 
الاجتماع . خصوصا يعد التصريحات 
التى ادلى يها الاتماد المتحل . واعلنوا 
فيها عن أصرارهم على التمسك 
باستكمال السنوات الاريع ٠“‏ حقهم 
القانونى » وهى مايعتى تاجيل 
اتتهايات مجلس الادارة الجديد الى 
مايعد شهر سيتمير القادم . ويعد ان 
اكدوا عزمهم على اعادة التظر ىق 
قرارات المجلس المعين .. ويعد ان 
قررت لجنة الحكام الرئيسية العائدة 
برئاسة المستشار عوض السعدى . 
اعادة تعبينات | للاسبوعين 


لاندية الممتاز.. وكذلك اختيار 
المراقبين .. واكثر من ذلك ان لجنة 
الحكام هذه قررت عودة محمود عثمان 
الحكم الدولى الذى يلغ سن التقاعد 
منذ خمس سنوات لادارة احدى 
مباريات الاسيوع القادم . 
والتفسير الوحيد لكل ذلك ان 
المجلس العائد يحكم المدكمة الادارية 
العليا . جاء ليصفى حساباته .. وليس 
كما قال الدكتور عيدون انه لم يكن 
يهدف الى اللجوء الى عدالة القضاء الا 
ليثيت امام الجميع أنه على صواب 
ومن اجل عودة الحق لاصحابه 
الشرعيين . 
1 8 معظم الترشيحات كاتت لصالح 
المذتخب النيجيرى للفوز بكاس العالم 
للناشئين لكرة القدم تحت ١5‏ سنة 
وذلك يعد أن صعدت على اكتاف 
المتتخب السوقيتى احد الفرق 
المرشحة من قبل .. بضريات الجزاء 
الترجيحية ويعد ان حقق فريق 
نيجيريا معجزة التمادل وتحعويض 
الاهداق الاربعة التى احرزها الفريق 
السوفيتى ف مرماه واكثر من ذلك ان 
مهاجميه اهدروا فرصة ثمينة ق 
الدقيقة الاخيرة كان يمكن أن تؤكد 
فوزه وتغنيه عن الاحتكام للضريات 
الترجيحية 


ومن هنا كان من الطبيعي ان يؤكد 
معظم خبراء اللعبة والتقاد فى 
ترشيحاتهم ان كفة الفريق التيجيرى 
.| هى الارجح امام منافسه منتخب 

اليرتفال الذى خسر ق الدور الاول 
امام المتتخب السعودى صقر/؟ .. 
ولكن الكرة وكأنها كما يقولون 
مستديرة لاتعترف بتوقعات ولاتتخلى 
عن مقاجأتها التى تجعلها دائما على 
قمة الالعاب أثارة ومتعة .. ففان 
الفريق البرتغالى . وتيددت ترشيحات 






































الخيراء . 
والملفت للنشر ان الفريقين 
اليرتغالى . البطل .. والنيجيرى الذى 


سرق الاضواء كان ضمن مجموعة 
واحدة فى الدور الاول وأن اللقاء يينهما 
فى هذه المجموعة انتهى لصائح 
البرتغال بهدف نظيف ليتصدر القريق 


ويحتل القريق النيجيرى المركز الثاني 
فى نفس المجموعة 
فازت اليرتغال على كولومبيا وفى الدور 
قيل النهائى فازت اليرتغالٍ على 
البرازيل احد الفرق المرشحة .. كما 
قازت نيجيريا على الولايات المتحدة 
المرشح أيضا .. وعلى الرقم من 
خسارة القريق النيجيرى فى المياراة 
النهائية فلا احد يستطيع ان يتجاهل 
التقدم الذى اصبحت عليه كرة القدم 
النيجيرية والذى انعكس متذ سنوات 
على نتائج فرق الناشثين فى يطولات 
العالم .. وكان وراء المظهر المشرف 
لمنتخب نيجيريا الكيير ق بطولة كاس 
الامم الاقريقية الاخير فى المغرب .. 
والكلام هنا عن ما أصيحت عليه الكرة 
التيجيرية .. نهديه الى السادة اعضاء 
اتحاد كرة القدم المصرى العائدين اى 
المعيثيين قأهم من الصراع على كراسى 
اتحاد الجيلاية ان يتولى من هم اكثر 
قدرة على العطاء لان الذى تحقق ق 
نيجيريا لم يتقدم بالصراعات وانما 

الجيد وتوفير المناخ الصحى 
. الذى ق ظله تم اصلاح مسار الكرة 
النيجيرية وتحقيق التقدم الذى 
اصيحت عليه اتسم لتسرق الاضواء ٠ ٠.‏ 


حسمن عدمان 






































الايام الا عن عودة مجلس ادارة | 



























الباقيين ق مسايقة الدورى العام . 


اليرتقالى المجموعة يفارق الاهداق * 


.- وق دور الثماتية ' 


كدب : مدحت خطاب 


والمنيا . 


والزمالك ق صدارة السابقة وزادت عدد 
المعرضين للهيوط 


فى مثل هذه الظروف الصعية للمسابتة . 


وميازيات الأسبوع ال 2١‏ نتائجها 
جاعت دون مفاجآت تذكر .- وعابها قلة 
الاهداف التى سجلت ف 5 أهداف 


ليست مقياسا لحساسية المباريات 


وأهميتها .. وفون الترساتة على المقاولون 
كان ضرية لأبناء الجبل الأخضر 


أحرجتهم تماما ووضعتهم ل موقع حرج 


للغاية .. وتعادل المصرى والمحلة كان 
متوقعا ولكن لم الم تتوقع أن يقلب الاداء 


السليى . “"الأهداق .. أما 


الاتحاد ل قنجح ل اتامين 


موقفه' وهزم الاسماعيلى بهدفين مقليل 
هدف واحد وهى نتيجة عادلة لسير 


المباراة .. أما المنيا فلم تستقل القرصة 


وتفون على المريخ الذى يحاول أن يظهر ق 
الصورة بعد أن هبط بالفعل ولايهمه إلا 
اللعب للشهرة ققط وكان الله في عون 
الصعايدة الذين يأملون فى البقاء خاصة 
وان اللقائين الاخيرين مع الاتحاد 





المدعى العلم الاشتراكى فرض 
الحراسة على محمد عبدالمتعم الملاح 
وكيل نادى الشمس السنيق وامين٠‏ 
مساعد الحزب الوطتى بدائرة مصر, 
الجديدة هو وزوجته 


فى ندوة القبول بالجامعات 
سقوط اختراج الاختبسارات الخاصة للقبو ل بالجامعات 


كتب سامى فهمى 


رفضت ندوة نظم وسياسات القبول بالجامعات اقتراحا باجراء اختيارات خاصة بعد امتحان الثانوية العامة للقبول 
بالجامعات اكدت الندوة ألتى افتدحها وزير التعليم الاثنين الاسيق ان الثانوية العامة تعد معيارا حقيقيا لكشف قدرات 
الطلاب وان اقتضى الامر يتم تطوير امتحان الثانوية العامة مع الاحّذ بفكرة مواد المستوى الرفمع لتحديد ميول الطلاب 
كما أكدت الندوة التى حضرها رؤساء الجالمعات ونوابهم وعمداء كليات التربية وخبراء التعلدم على ضرورة الحفاظ على 
ديمقراطية التعليم من خلال قلسقة للقبول بالجامعات تتيح الفرصة للقادر ذهندا على مواصلة التحليم العالى . وكان د . 
فتحى سرور وزير التعليم قد طالب فى كلمته بضرورة البحث عن حل لمشكلة التوصع الكمى ف التعليم والاهتمام يالكيف 
وبدآت اعمال التدوة يبحث للدكتور عبد الله بو بطاته ممثل اليونسكو حول الاتجاهات السائدة فى العالم تجاه سيلسة 


الانتحاق بالتعليح العالى .. 


رد!ا عذلىن . حسامد عهار [ بقية ] 


وأتهم حافظون لشهواتهم إلا فيما احل 


' لهم من الزوجات او الاماء اللاتى كن 


يشترين فيصبحن خاصات بمن 
اشتراهنء فأين القضية ؟ 
أما (عقد الزواج ) فمعلوم حكمه 

بالضرورة للمسلمين ٠‏ وأنه يتم يأايجاب 
وقبول وشاهدين وان تسجيل العقد أ 
توثيقه جاء مؤخرا حفظا للحقوق ( ص 
4 الثالث ) قهو ليس شرطا ولا ركنا ولا 
علاقة له بالعقد الأسائي ٠‏ فهو تشريع 
ذكره اساسى ق_موضوع ( الزواج ) 
ولبس سرا إن ابحنام للطلبة يل 
تشريعية تثمر الخير ولايآتي الخير 
بالشر . ومن خير ذكرها أتها تين للايناء 
حرص الاسلام على تكوين الأسرة بآيسر 
الوسائل والاجراءات ٠‏ وترد عنهم ما 
شاع فى مجتمعنا المعاصر من مظاهر 
وتقائيد فى الزواج تحسر أمره ولا علاقة 


السلمين )) جاء الى نطاق الرحدة 
الدراسية التى تعالج موضوع القتال 
والانتصار لتبين سماحة موقف النبى 


صلى الله عليه وسلم تشريعيا واجتماعيا 
وسياسيا مع غير المسلعين حينثد ٠‏ وهو 
واقع تاريخى ترويه كتب التاريخ لنقس 
الأبتاء ٠‏ وذكره فى التربية الاسلامية 
لييان القدوة ق حسمن التعامل وعدم 
اقحام السيطرة والقوة على غير االسلمين 
حيث يمارسون حركة حياتهم . 

فأين العتصرية ف ذلك ؟ وأين هى 
مع تلك الأحاديث والكثيرة واليحوث 
الطويلة فى الكتي عن الوحدة والعدالة 
والمساواة وحسن الترايط بين أيناء الأمة 
جميعا ؟ 

هذا وليسمع لى الاستاذ الدكتور ل 
أذكره - والدكرى تنفع اللؤمنين - بما 
للتربية الاسلامية الآن وف كل وقت من 
اهمية وحساسية الامر الذى يقتضي 
الحرص فى معالجة شئونها نقدا وتوجيها 
وتصوبيا للمسار . ولا أَريد . 

وآارجى ان يتسع وقت الاستاذ 
الدكتور لاعادة دراسة كتب التربية 
الاسلامية كلها لعل ذلك يوضح له ما 
عنام القائعون من ترسيع القيم 
الاسلامية فى نفوس الأيناء ووجدائهم 
لخبرهم وخير الوطن ‏ 


م اضواء على مباريات الدورى لتم . 


سوا 8 تعنم كد ٠‏ ومصسركة الفبسوط تعددت ولامدةا 


.. مازالت بطولة الدورى ف المذعب 


تلك كاتنت ملامح .مسايقة الدورى 
العام لكرة القدم قبل بداية الاسيوع قبل 
الأخير .. ويعد انتهاء مباريات الأسيوع 
ال ٠١‏ التى لم تغير من موقف الأهلى 


واشتعال الصراع 
بينهم .. وأيضا عدم تتاسى تألق الحكام 


0 عر البطولة بعد قوزه على 
البطولة الفاصل على خبرته . فاز بالمجموعة الاوفى //5 بعد ان تبادل مع متافسيه 
| المشاكس ضربات الارصال .. ول المجموعة الثانية تكرر نفس المشهد وتعادل 
كلاهما فق ضربات الارسال ان اصبحت النتيجة 44 ليتقدم يعد ذلك بروجيرا 
| وينهى المجموعة لصالحة 6/ .. ورغم ان نفس المشهد تكرر من جديد ف 
المجموعة الثلاثة الا ان الموقف لم يدم اكثر من مرحلة التعادل 1/5 ليتقدم 
الصاعد الصغير ويقفز 1/0 ثم يوقفه اريس المخضرم لتصيح النتيجة همية 
ولبعود الصغير بحيويته وشبايه ليتقام المجموعة لصالحه لز . 
وبعيدا عن مفاحأة هذا البطل الصغير لابد من وقفة جادة املم الظروف التى 

؟ تمر بها البطولة والتى تهدد ثاريخها الطويل وصمعتها الدولية يعد ان اصيحت 
واحدة من البطولات التى لاتغرى اللاعبين على الاشتراك فيها وبعد ان غاب 

| نجم التنس المصرى الذى يلف حوله جماهير عشاق اللحية متلما كان الحال ايام 
م امماعيل الشافعى ومجموعة اللاعبين المصريين الذين عاصروا هذه الفترة 





جدول الدورى 


.. ولا تعليق 
بكل جهدهم دون يأس .. وساعدهم على 
ذلك عدم الاتسجام فى صفوف عناتيل 
الجزيرة الذين يبحثون عن ال ؟ نقاط 
دون اهتعام بمستوى الأداء والقراية .. 
إن جمهور الاهلى أصبح يبحث عن 
النقطة حتى ولى ص حساب الاستمتاع 
بقئون الكرة .. وق المقابل لم يجد 
الزملك صعوية ل القوز على السويس .. 
وكان فى مقدوره تعزيز نسبة الأمداف 
والثلاثتة أهداف التي سجلت رغم 
حلاوتها إلا أنها قليلة بالنسبة لسيطرة 
الزمالك ولولا الارتخاء عقب تسجيل 
الهدفين الأولين وحتى تسجيل السويس 
هدفه لارتفع رصيد الأهداف أالتى قد 
تتقع فيما يعد . 


| بطولة مصر الدولية للتنس 0 
َ المشاكس ٠‏ برجيرا » الذى لم يتجوز الثماتية عشر من 
. والفائز ببطولة مص الدولية رقم 76 ف التئس اميدل الستار عل 
المقاجات التى عملت بها يطولة الشمس والهواء . صلحبة العمر المدير والتى 
الع م اصبحت .غم التحسينات التى ادخلت عليها فى مهب الريح - 


ا 


ومتهم الدواوى على سبيل المثال .. 


والقى د . محسن توفيق عميد معهد 
الدراسات بجامعة عين شمس بدراسة 
تحليلية عن نظم القبول للتعليم العالى ق 
مجموعة مختارة من دول العالم وبحث 
عن الضواغط والضوابط فى سياسة 
القيول بالجامعات المصرية للدكتور عبد 
المجيد قراج عميد معيد الاحصاء 
السابق كما قدم د . رجاء شريف دراسة 
مقارتة عن نظم القبول فق جامعات بعض 
الدول الاجتبية ٠‏ وبحث للدكتور سيد 
حساتين أمين المجلس الاعلى للجامعات 
عن سياسة القبول بالجامعات المصرية 
ودارت مناقشات ساختة شارك فيها 
الحاضرون . قال د عبد الفتاح جلال 
عميد كلية التربية بالفيوم ان من حق 
المواطن القادر على مواصلة تعليمه ان 
يجد مكانا فى التعليم العالى وانخقاض 
اعداد المقيولين بالجامعات اتجاه خطير 
فالاتجاء العالى حاليا نحو التوسع فى 
التعليم العالى واصر وللتاريخ لا اتجام 
للتضليل يتخقيشى اعداد المقيولين 
وجمال عبد الناصر ق الستينيات قال 
لاساتذة الجامعات اعدوا انقسكم للعمل 
فى جامعات الاعداد الغفيرة ولذلك يجب 
أولا تحديد فلسفة القبول ثم بعد ذلك 


. الأهل والزمالك يواصلان المتافسة . 
المهددين بالهبوط دون حسم للمعركة .. فرق اطمأنت لموقفها في منطقة الأمان واخرى تامل فى 
تعزين موقعها .. تصريحات هوجاء دون ترجمة ف الملعب . 
الأسبوعين الأخيرين لمسابقة الدورى .. حسية برما التى يلعيها المقاولون والاوليميى 








© يعد أيلم وبالتحديد يوم الاحد 1 
القادم تيدا ' البطولة العرنية 
ا للاتدية 1 الابطال. لكرة السلة والتى , 


يستضدفها نادى الزمالك ب : 3 ١‏ 6 3-5 
١‏ المغلقة الجديدة وتستمر حتى يوم . 5 بالق عل تفن الس ع من القة 
٠١‏ مارس الحاق حيث يشتارك فيهاً بالنسية لفريق الزمالك ققد استعر 


تسع فرق شقيقة وحول اليطولة 

ومستويات الفرق و ع اج 

لقاء مع المستشار جلال ايراهيم 

وكيك تادى الزماقك ومدين البطولة 
حيث قال : 


البطولة العريية سيشارك ايها تيع 
فرق هى الزمالك بطلل مصر والرشيد 
العراقى وحلق الوادى من توتس وكاطظمة 
الكويتى والشارقة من الامارات ومولوديه 
الجزاترى واحد السعودى والكوكبي ' 
السودانى وديقا القلسطيتى وهى عدد . 
بلاشك كيير من الدول اللإشاركة ويعطى 
لليطولة اهمية شديدة وخاصة ان 
البطولة لها اهميتها تدى كل الاشقاء 
والكل حريص على المشاركة يها . 
استعدادنا لليطولة يد! منذ فترة 
طويلة من اليوم الاول لاختيازنا من قيل 
الاتحاد” العرين لتنظيم البطولة حيث 
حرصنا على آن نجه انقستا من كافة 
الوجود لكى تضنمن 'أن 'تأتى البطولة 


أجيدا للبطولة وكانت ميئريات الدورى 
قرصة طيبة للاعدلد الجيد وكشفت لنا 
اليطولة يعض الشاكل والاشطاء 
وحرصنا متد اليوم الأول على علاجها 
. واؤكد ان عجلس ادارة.التادى يذل كل 


٠. 


النظر الجيد والقون بالبطولة وهذا هو 
| الاساس . 
أقريق للرّمالك.يجمع بين الشياب 
والخيرة ووضح انه استعد جيدا للبطولة 
وضياع الدؤرى العام لم يؤثر مطللها فى 
:اتنا خاصة وان هدقنا الاساسى هو 
بطولة٠‏ العرب لأنها للواجهة العريية 
واؤكد ان المناقسة لن تكون سهلة ورم 
كل ذلك إلا أن فريقنا يستطيع أن يجقق 
نتيجة مشرفة . 

كل مااتمتاه ان تتجم. البطولة: وان 
تقيل جماهير الرناضة المصرية على 
اللعية وتشجع كل القرق بحب وخاصة 


جلال ‏ ابراهيم 
اجزاء القرعة الخاصة باليطولة 
سيجرئ سيوم السبت القادم يحضور 
متدويئ. الفرق المشاركة حيث سيتصد 

برنامج برتامج المياريات وان كان حفل الاقتتاج 
سيشمل مباراة للزمالك مع احد القرق 
ألتى ستتجدد من القرعة وسيكون 
الافتتاح من السادسنة مساء.حيث يقام 
طايور عرض للفرق المشاركة ويعقب ذلك 
مباراة الاقنتاح وسيقوم الدكتور عبد 


كان الوصول لمرمى السويدي الاحد جمال الدين رئيس المجلس الاعلى 





- إزداد عدد ومسن للشياب :والوياضة والمهتدس حسن ابى اللعبة الحلوة وان تسائد فريفها يقوة 
١‏ ا . جمال عيد الحميد جح ل اكد للدي الغتوح رئيس نلدى الزمالك وملجد .بخلصةوان الزمالك هى ممثل الرياضة 
. استعدادات خاصة كباريات ل استرخاء داخل والحمد لله خلال فترة وجيزة أن نكون الكحلة رئيس الاثحاد العرب يافتتاح المصرية ولابد ان تضرب المثل فى للوفاء 
منطقة الجزاء على اهبة الاستعداد للبطولة سواء عن اليطواة ‏ زا ا وللتشجيع الرياضى ويالتالى تستطيع ان 
القرق التسعة تتميز يالقوة والندية تحقق بطولات وكذلك تضري المثل إل 







9 حيث الاقامة أو البرامج الترفيهية أى 
© المثيا والأوليميي المقاولون يتزعمون ا ا الات البرامج الخاصة للتدزيب وغيرها من 
الصدارة فى متطقة الخطر إذ! تظرياً التمهيزات ويالتانى 2 اتوقع للبطولة 
لجدول الدورى المنشور وسط هذه ماح الكامل خلال الفترة القادعة ٠‏ 


الاخلاق وخاصة أننا اهل كرم ومثل وقيم 
واتمتى ف النهاية ان تلتى البطولة على 
خير نظام ومتثل وهذا هو الاساس . 


واتوقع أن تكين المنافسة بين الزمالك 
والرشيد العراقى ومولودية الجزائرى 
واحد السعودى وان كان هذا لايمتع أن 






السطور ولكن ستطرح المباريات | جه 72ت ااه ١ ١‏ الك ١ ١‏ <ااته ١‏ ؛ ته ا ١‏ ات ١ ١‏ الات ٠ ١ <١ ٠‏ اه ٠ ١ <١ ١‏ ات ٠‏ : تت ١ ١‏ اكه ١ ١‏ اا ١‏ > اا ٠‏ د ٠‏ ا 111 1 
المتبقية للفرق الثلاثة ويعل القارى © تجرى حانيا الاستعدادات للاشتراك في بطولة العالم 





للسلاح والمقرر اقامتها الأسبوع القادم باليوثان : 
الاسلحة الاربعة ...وقد دخل المتتخب المصرى ف 
معسكر استعدادا . لليطولة لضمان تحقيق نتائج 
مشرفة . 1 


© قرر جهاز كرة القدم ينادى المنيا صرف مكاقاة خاصة لخ 
للفريق لتعادله مع المريخ بيورسعيد ومن قيله الفقوز على 
الترساتة وهتاك مكلفأة كبرى فى حالة اليقاء فى الدورى 
المتاز خاصة وان القريق سيلعب الاسبوع القادم مع 
الاتحاد يللنيا ٠.‏ 


المريخ بالجبل الأخضر ويعدها مع 
الاتحاد بالاسكندرية أعتقد أن الموقف 
واضح تياما . 

© تقس ماقلتاه عن محمود الشناوى 
مدرب المعلة تكثرة تمتريحاتة ٠‏ 
على ممدوح حقاجه الدى اتبع 


© علمت , الأهالى . ان هناك 
اتصالات تجرى حاليا ليدء 
انتخابات اللجنة الاوليمبية 


ولضهمان عدم حدوث مشاكل بها 





3 









| الاسلوب قهل هى حرب نفسية آم ثقة - حيث تجرى حاليا محاولات © طالنِ عدد كبير من اتصار يعض وخاصة ان الدويري 
زائدة .. المهم الأداء في الملعب جانبية بين بعض المرشحين © يبحث حانيا وق سرية امة جهاز كرة القدم بالنئدي مرشحى مجلس ادارة نادى كبير على وشك الانتهاء إل 
كك لكى تجرى الانتخابات بالتزكية 0 املع ا 0 سج لي الريي حي البرتفال واته 
0 بدلا من اجرائها وحدوث مشاكل توقيع غرامات سرية على بعض اللاعيين للتهاون وعدم بالتعبين فق مراكز متعددة والبعض سيكون بالقاهرة 
قبل الأخير للمسليقة فى لقاء ليس وخاصة ان هناك تربيطات قوية العطاء كما يجب وهدد الجهاز اللاعبين بخصوملت . الاخر ينتظر الثمّن منذ فترة ولم ‏ قبل لقاء اثيوبيا 
سهلا للعتاولة الذين لم يفلتوا من تجرى حليا. 0 اخرى. ‏ . يتحقق .. هؤلاء بداو يثيرون ‏ الشهر القادم بفترة 
مشاكسات الترسانة فق الأعىام ق يمرن .إيإماق. ان مشر قرر محافظ المنيا صرف ميلخ 00 اللشاكل ويطليون بالوعود . كافية". 
الععليقة. ول. أمثل اذه لابو بالجملة يواجهها حاليا بعض جني كل لعي بالاشفة إل ين © تبحث حاليا مديريات الشباب ‏ ©قلم وفد من نادى الموردة 
عموما اللقاء حساس للغلية ولاداعى بعقى اللاعبين ل وظائف 00 2 . قترية 
للتكهن باية نتيجة . .اعضاء نادى الشمس يسبب رفض ذلك القرار عقب فوز قريق ا مذيا عل والرياضة يشتى المحافظات اعداد ‏ السودائى بزيارة للقاهرة 
٠.‏ وايضا المقاولون عنده حق ان 3 مجلس ادارة التلدى المؤقت يتفن .وريرسبلنة +/ا بللنيا وتعادلها يدون قوائم المناطق لشتى الالعلبي شاهدوا لقاء الزمقك والاهل وكذلك 
طلب تاجيل مبلراته مع المريخ و اللتتما ا 0 1 0 'اهداف مع المريخ ببورسعيد ‏ وترشيح مندوبيها حسب تنظيم ” الزّمالك والسويس لجمع أكبر قدر 
واللحيد لجا يوم الشية القادم فقليا أن يؤكد ان ذكل مان تظلمه . .ومن القلنون الجديد للمتاطق واللذى , من المعلومات عن الفريق قيل لقاء 
وح عا المنتظر ان تحدث مشكل 3 يشترط تعيبن مندوب عن مديرية ‏ الموردة يوم ١١‏ مارس الحالكى في 


بطولة أفريقيا للاندية ابطل 
ا 


3 


00 
:1 
ا 
1 


الشنياي: بك متطقة ٠.‏ 


ٌّ 
ع 
بدأ 
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13 























السيت ظهرا : 
سأسافر اليومح للأسكندرية واعود في مساء القد .. 
.. وقد اقترضت ١7‏ جنيها من زملاء 


ولانظلم الفتى او نهدر حقه بعد ان جاء ليلعب فق الدور التمهيدى ونجح فى الادارة . الحين صرف البدل واستمارة السقر يعد مصافر العراق ولا الامارات .. انا ذاهب للاسكندرية فق 
كل منافسيه . وإ فرقعة المفاجات .. مفلجاة تلو الاخرى ليتريع على اسبوعين .. الم بتيق معك شيئا من مصروف البيت يا اع مآامورية مصلحية 0 
مواطته حامل الذقب من قبل والذى اعتمد ف لقاء الاولاد ؟ 1 


' - سبعة جتيهات ؟ ؛ لما ؟ 
- انك تركب الفرنساوى درجة ثانية يامحترم 


- من قال لك انى محترم ؟ ! واى فرنساوى هذا .. انا مش 


- هذا هو ثمن التذكرة .. اشار ناحية الشتطة وضع هذه ' 


م الوص م و 21 مصروق البيت لم 
يبق منه سوى 720 ومشط كيريت من باقى ثمز امد ليلا يفندقى ١‏ بالمنشية 
التموين .. هذا المشطقد ينفعك وديقى كسبتا احنا صلاة : الحجرة بالافطار بسيعة عفر جيه * .. وممتوع طلوع 


شتطة العدة هذه للحجرة 
صعد ماجد للصندرة لاحضار حقيبتى تلك الحقدية ‏ عقبت مذهولا : - ١1٠‏ جنيه . 
التى احتفظت بها من الايام الخوالى , وكلنت مخصصة 
للرحلات المدرسية ٠‏ منينة كما الديابة , مربعة كما خشية 
حلتوتى ‏ لها ابواز حادة كاقسكيق . ٠‏ ووالدى رخمه الله 
جانيها ويخط 
0 با وبخط كبدد دون على الله .. ولعلمك الدفع هنا مقدما 
كتب عليه ينفس الخط جملته المأثورة ٠‏ ياناس ياش ركفاية 2 وسرحت فى مصطفى باشا كامل وانا جوعان وهمهمت ٠‏ لو 
ل الاولاك يحرارة توديع 2 + وخقرقفز :4 لم اكن موظفا لوددت أن اكون نملية » واذ فجاة اطيق على 
اداه من اللبردء ولوصتتي مقراءة الفاتحة زعام , بتوع ٠‏ الطواريء والتفوا من حوى وسالوا عن بطلقتى 
سى يق العبلس استوقفتنى واكدت على :- -- هذه حقدية بها بيجاما من 1 الشعبية 
احا لق لا لسع كن الو ... عليك يزيارة الجميرى موظف إل مأمورية . واللعارضة والمعارضون مخطتون 
ماذا يعضيهم منكم اذا 
تحسست ١‏ فى الطريق ٠‏ الثلاثئة عشظر حجنيها ونشط زائفا على عل صوايع نم معقية .و شين ومتوو 
يلذن الله 


- انا لا لريدها تمليكا .. 
انها ئيلة واحدة . وانا موظف وبدل السفر زائد الاستمارة 


بحد اقصى ١١‏ 
زمجر موطف شق - توف 17 ..اييقى يحتن .. 
.جلست اسفل تمثال سعد باشا بالحديقة اتطلع للبحر 


بين" من طلاب .مادا 
العلوم يتدد.يا دارة 
.الكلبة واتحاد الطلاب 
٠‏ اصدر طلاب كلية دار العلوم بيان 
يندد يموقف ادارة الكلية التى احالت 
ثمانية طلاب للتحقيق امام مجلس | 
تاديب بتهمة الاعتداء على عميد / 
الكلية والتجمهر امام مكتب رئيس 
' الجامعة اكد البيان ان نجاح الطلاب 

مطالتهم بتعديل جداول | 
الامتحانات دقع الادارة الى التعسف 







































0 وو و لي و 
جيء ٠‏ يمرض أحد الاولاد ويحتاج لجراحة سلمتي المكلف بتسكينى الضليط 
عاجلة , ٠‏ قد يطلع اسم ام الاولاك ف قرعة الحيج ونحتاج ‏ ا ا “وها 
لدولارات ولكن الظرف: لكوي 'مثى ان دخنتها ووضعت يدى على مفتاح اح الثور حتى سمعت 
عبت معنا :ف مخ مي صونا لق الظلام ترجل يرقد على الارض 
أطي قد لم ازر الاسكندرية منذ رمن بعيد , - اأطقى التور ونام لين الكلب . .. واترك هذه الشنطة 
صسارى البحر والجميرى وقد ارى الكايوريا وام الخلول بالخارج .. الحجرة 
ايضنا . كم انا مشتاق لرؤيتهم .. ولو الظروف مواتية , ٠‏ لم اثق النوم طوال الليل لاسباب تثيرة . ضمتها ان 


كنت اصطحبت 1 لاك ! باعيتهم احدهمع 
مع زملائهم الثملئية وتعذييهم ككبش العظيمة للبجنة ب ولصو 00 - الدكتور يدر عايق عو سك واج سير 
قداء وحتى لايعتاد الطلاب على رفض ([ سانت عابرا عن .قطار الاسكندرية : قلجاب فق عجلة : د ع ا 
قراراتهم التى لاتراعى مصالحهم الحق به .. هناك .. سيتحرك فورا .. وادقع يعد ان لم :ا صياها : 


واندقد البيان الموقف السليي لاتحاد 
الطلاب الذى لم بسائد طلاب الكنية في 
مسيرتهم السلمية التى ضمت حوالى / 


تركب .. ١‏ والتطويقة ٠»‏ بسيطة 5 5 : 
هروات مع الخهرولين . و1 الشتطة بركية طفحت طيق فول وطيق طعمية مع كوب شاى ودفطت 


مسافر قصرح كما الارملة :- 0 


نتحدث عن نظم وسياسات القبول وطالب امام حجرة معاليه اتتظرت الى جوار الساعى .وما 


7 زيادة اعداد المقبولين أ90 الاف طالب . 1 8 - اتسافر بالقطاو وتصطحب فى يدك ' عرية. 

بالجامات ل من ا من جامعات الصعيد 21 10 انقارع ا غنا وهار حضر مدير مكثيه افبمته يالامورية فدعلنى للدخول تطبه 
التقليص واشار د . عبد 3 25 | م نجحت 8 المتدفقين 1 5 بالخارج ١‏ : 

كزيد | التعليم الاسيق الى اللجوء الى | © بمناسبة يوم الطالب العالى اقامث ا ا اكركه اليوتجان ١‏ 


عندما حضر سكرتير معائيه د 5 
هلي سكته ستات ودشي نسيل عل لش و5 
الا داعى للثلاجة كها بالخارج 
فق لقي عذ اعثر معقيه عن الحضود لوعي 
طارثه ٠‏ فصرخت وولولت . وبعد طول عناء وافقوا على ان 
يوقعوا ى بتعهدهم بارسال الأوراق بالبريد ؛ وانصرفو ا 


اسرة القراعنة يجامعة المتيا سعرضا 
المجلات الحائط تضمن المعرض العديدمن 


المقالات والصور .. 


اشكال غير تقليدية مثل الجامعة 
المقتوحة ليصل التعليم العالى لاكير عدد 
ممكن وفك الاشتباك بين فرص التعليم 
العالى المتاحة واحتياجات سوق العمل 
فالدور الرئيسى للجامعة اعداد الاتسان 
القادر على مسايرة الحياة بشكل 


ول عز المعمعة وجدت نسي ٠‏ ميطوطا ء علل: ويجْهَى على 
: الرصيف والقطار يتحرك - 

| مشكورا ء ساعدنى رجل فاضل صالح » على القيام مم 
© يفض المجلس الاعلى للجامعات فى 

أ على مكترا طلهبا متى التبر فامتترت يلتق موظف 
إللاثار بالاقصر لعدم توافر البنية /م ‏ شدة لد 

0 ب 1 2 وتزول ياولدى .. تحلى بالصير - 4 قريب كان 





ا م موظفا .. ورينا كومه ومات .. اركب هذا يضمن الساعة 
3 أووسائل تعليمية .. 3 0 و الوه .بعد 0101 الاحد عصرا وقل فنها. , مشتوعة 
مع يمس د ها( ٠‏ جوها يو الشسيد الرابعة: سطحت 
أد يران تمللب الاستفادة من: وكل رلكب يحتل مقعدا لا ينافسه عليه أحد , بل والارض ٠‏ 7 0 احد عي الحم 
١‏ بجا القناة مفروشة سجاد كانه سرادق عزاء . وتعجبت لامر هؤلاء الكيارى والشرطة |" .. : 
تد بة كلية لطب امعة ال مجاذيب ولتدافعهم على القطار الآخر + وهممت بوضع ١‏ - - ملت على جارى أسداله :من يكون .. يبدو انه خبير 


طلبت ايران من مصر الاستفادة من نظام الدراسة الحديك المتبع بكلية طب 
قناه السوس . ارسلت عن طردق منظمة الصحة العامية تطلب انفاد د زهير . | 
نعمان وكيل الكلية انقل التجربة الجديدة الثى اتمعت منذ + سنو ان ل سير 
الطب بليران ‏ 

اكد مصدر مسئول يجامعة القباة ان 
الجامعة ارسلت تستطلع راى وزارة 
الخارجية قبل السماح بسقر د رزهير 
نعمان الذى يتولى سكرتارية شبكة كليات 
الطب المتوجه للموتمع والتى نتبع نظام 
التعليم الذاتى وتنتشر هذه الكليات فق 
١‏ دولة فى العالم. 


| الحقية قوق اليف قلذ براه ملس 0 7< : التسطيح” *' 3 
- '!1! هذا المجنون الدولاب الذي معه '.. - أثه موقتف م 
فوق الرف - سيسقطامع اهراز القر .وذ سق فنا 0 حي بدثارة الرى 
| هن ١‏ 1 - أن قّ الشئون . دالا ل التمويل فان فق المسلحة 
إنزلت الحقيية الى جوارى وجلست - وتبحرك القطار ٠‏ .. كلنا موظقون محترمون .. وسيادتكة 5 
ومر المحصل فاعطيته غشرة جنيهات معتدرا لعذم وجود ‏ '-التا يض منططع 1 ! ١‏ 
فكه . فاعاد لى مع القسيمة الحكومية ثلاث جتيهات قلط :: : . 2000١‏ 
اتلضت وسرسوب عرق بايد يجدى ف فى ولت بلعل 
.صوتى : 






الجهد للوقوف لف الفريق أكى يحقق ' 





وعبثا حاولت الاقتراض , ؛ حتى الساعي رفضى أن يقرضاتى , 
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صريع المقصة ليتبوا ٠‏ آيى شلن , 


١.0‏ -مالرس كمكفانح 
© تضحج حقيية | المراسلين هذا ا 
الأسبوع بالشكوى مما أطلق عليه 
, الرغيقف الطباقى ه. فلقد 
اختطفت يد المنون ق ليلة ظلماء 
افتقد قيها اليدر الرغيقف ٠‏ أبي 
تعريقه » ثم طال الموت خليقته 
٠‏ أبى قرش » ووقع « أبو قرشين ٠‏ 





عشرة قادم ٠‏ وكل شىء بأواته ٠‏ , 

وإذا كاتت تصاسة ‏ البايق الل 
قوقء هى : ع إداين وإيلع 
ولامداين وتزرع » . قإن حكمة 
الناس اللى تحت « تقول يا فاحت 
البير ومغطية لابد من وقوعك فيه * 

ورحم الله الذى قال : ٠‏ الحافية 
هيله ه. . ولعله أيضا هو تقسه 






































































من المسئول عن الاهمال ؟ِ 
حولتنى جهة عملى .الى اللجنة الطيية 
بعيادة اب بكر الصديق يشيين الكوم 
وافهمنى مسئول اللجنة يعدم اخطار 
جهة العمل واوصانى بالحضور بعد 
اربع آيام . 

وبعد ذلك قورت اللجنة الطيية عدم 
احتساي المدة مرضى قهل يتحمل 
مرتبى تفقات العلاج والخصم من 


المرتب "١‏ 
أحمد محمود . مصظلقى 
'موظف يسجل مدئى الشهداء 


































© الى السيدة امتكثال متصور محمد 
يوسف من البدرشين نرجو الاتصال 
يمحرر المصرى القصيح ليحيد لك . 


موعدا مع الاخصائى الذى عرضنا ' ٠‏ 


عليه حالتك وقبل الكشف عليك 
ا الفحخوص اللازمة دون 
تقاضى اتعاب 


© للصديق يوسف كريم من اكتيا. 
٠‏ فالحتم سين ' الأخلاق 
ا ابتذال ويمكنك يتجذنب 
الدخول فى المناقشات العقيمة 
الايتعاد عن المشاكر وتقادى 
الصيدام والمشاجرة ليست 
الوسيلة التى تؤكد يها" ذاقك . 




























الغوا خطوط الاتوبيس 
بعد نصف قرن خدمة ! 
يعاتى أهائى سماكين الشرق مركر 
الحسينية بالشرقية. من 0 
الاوتوييس التى تعمل مند 
إلى فاقوس وأيى شلبى والحسينية 
تسيب هذا 'الالقاء فى عزل المنطقة عن 
مايجاورها . 
٠.‏ عدهم 
عبدالعزير موسي عيد . الرحمن. 
عبد الحق ‏ محمد عيد الرحمن 


وزارة الصحنة تراقب 
المثاقذ 0 
ارسل محمد. عيد السلام أسالم 


المستشار الاعلامى لوزارة الصحة رد 
على ما نشرته الاهانى بشان اكتشاف 


عدوي للموضوع م 


المستشان الاعلاهى 
على ما نش بالاهالى 


بمديرية صحة الشرقية من شبياع 
خدمته جاء قيه انه تم :عمل ملف يكيل 


للشاكى ونيد برق 117 عاق . 


لرتافع دوت للؤذن لصبلا الفجز :.. .بالعريمن ٠‏ ليما خائيا لمتعهد اللواك 

التمويبية يكتاخية 
9 .ول الوقت الذى كان الا يقنم فيه . 
العانون شهلاقتسنين: للبنتت 


نوها اموي د 
عنابات ‏ تلعب-ا+ الحجلة ٠‏ ف ١‏ 


فقامت الأم من مكاتها الذى تجلس فنه 
طوال الليل امام حجرة عذاياك ابتتها. 
المريضة لتكين . تكبيرة الصياح . ٠‏ 
ولتدعو الله ء منذ ان مرضصت ايتتها , 
أن بنتشلها عه كانت تقسم بين يدى: 
الله فى كل صباح أن تزوج عتايات ‏ 

فقد كان عسيرا على الام وعم سلامة : 
الاب أن تمرض ابنتهما عتايات فهى ١‏ 


بنث عمرهما . اكتحئت يها عيناهما. تفيس2 


بعد مى عشر سنوات على زواجهما . 3 
ثم انعم الله عليهما بالولد حقئ بلج 
عددهم ثلاثة اهم اقرة اعيونهما ٠ ١...‏ 
وعندما تماثلت للثقاء . تجستة | 
احلام الزوجين ق أن ترج عروسا ' 
من بيتهم . لكن طال انتظار الأم 
للعريس فلجات الى الست نفيسة 
الدلاثة بوسرعان ماعلدت اليها 


وهو منوط به حملية الامن أخارج قائمة اجتماعات المجلس ويملكِ رئيس 


رغيف الخبز ق السوق السوداء 


والاستعدادات داخل الأجهزة الحكومية 
والحزب ب الحاكع ومجلس محلى المحاقئلة 





















































وكذلك أنتاج رعيف « فيثى » جديد يسعر 











المح عا لصم قاف 


التجاريين بكفر الشيخ 


كتب محمد الشامى 


وصلتنى عن شكاوى عن اعضاء الجمحية التعلوئية ليناء المساكن بنقاية 
التعاربين في كفر الشيخ - وهى لق مضمونها - لو كانتت صحيحة - تشكل ظاهرة 
خطيرة ‏ تتطلب ردا من 0 مجلس آدارة الجمعية - - وتعرض لشكاوى 
الاعضاء التى يقولون قيها 
فى أواتل علم 9مةذ تكوتت جمعية. . 
ليناء المساكن لاعضاء نقاية التجاريين ' 
بكقر الشيخ.د وراس مجلس ادارتها 
محمد بدوى. نقيب التجاريين وعضر 
مجلس الشعب عن الحزب الوطتى يكف 
الشيخ قام الاعضاء يتاء على اخطارات 
موقعه من رئيس مجلس الادارة يسداد 


- دون أن يوشضح لتا مصير 
هده الأموال - وآين اودعت ؟ ! ومن له 
حق صرفها ؟ ؛ وآين فوائدها وهل تم 
صرقها ومن صرفها منذ عام م 
وحثى الان . 

ويقول احمد النجار عضى الجمعية : 

لقد علمنا من مصادرتا ان رئيس 
مجلس ادارة الجمعية لم يسدد اية ميال 
للجمعية حتى الان- وانه أعطى 
.أصدقاءه شيكات بمبالغ لصرفها من 
بينهم شقيقه صلاح محمود يدوى الذى 
'يعمل يالينك الأهلى يكفر الشيخ كما 
صرف لأحد الموظفين الذين يعملون 
تحت > رئاسته بهيثة التامينات بكفر 
الشيخ وصرف ايضا لسكرتير الجمعية 
ولا تعرف لمن .صرف امن الاعضاء - 

ويضيقف احمد النجار : 

ونا طاليت بحقى اعطانى رئيس 
مجلس الادارة شيكا بميل الفين جنيه 


حر الاآن - وعم سداد هذه المبالغ 
الكييرة .لم تتسلم أرضا . 

وذهيتا الى محمد بدوى رئيس مجلس 
الادارة فأخيرتاان الموضوع ل مجال 
اليحث بين الدكتور يوسق والى وزير 
الزراعة وهيئة الاوقاف بكفر الشيخ . 
ولا طاليتاه ياعادة ما سددتاه للجمعية - 
لخيرنا أن الميالع محجوز عليها 

















نشرتم ونشرت صحف المعارضة تندد بموقف هذا الشىه الذى هو وزير داخلية 
مصر ١‏ المحروسة » ل يرلانهاء الموقراء لكن لم يشر أى من كتايكم وكتاب 
المعارضة الآخرين الى إقتحام ضباط الآمن للمجلس وإحاطتهم بكبيرهم . اليس 
بق هذا انتهاك لحرمة المجلس , الذى له « حصاتة » على ما يعتقد ‏ المسامون - 
,من امثالى ؟ ! 


0 يجيب . ابو العز الحريرى ٠»‏ القائد العمالى وعضو مجلس الشعب 
السايق . على المواطنه اعتدال محمد موسى من المبتديان بالسيدة . فيقول : - 
هناك فارق بين اجهزة الشرطة التى تخضع مباشرة لوزير الداخلية وبين 
حرس مجلس الشعب الذى يخضع فق قيادته وتوجيهه لرئيس المجلس . 









المجلس أن دكلفه بمهام محدودة . ولذلك قوجوده داخل مبنى المجلس أو 
القاعة ليس أنتهاكا لحصافة المجلص اذا كان بناء على تعليمات من رئيسبه , 
ولكن وجود اى ضابط شرطة آخر يعد إنتهاكا لحصاتة المجلس . 


وكان يجب على رئيس المجلس اخذ مواققة المجلس على اخراج العضو من 
الجلسة قبل ان يستدعى الحرس لاخراجه : كما ان احاطة الضباط برئيس 
لجس أو. لم 8 لقيره من الوزراء الموجودين بالمجلس من تلقاء انفسهم مر 






























القمح ما بين 5١‏ و١٠١٠‏ جنيه . 
ازمة العيش فى قلا تتفاقم 
يعاتى اهالى مركز تلا متوفية من ازعة 
شديدة فق > الخبز فأصحاب المخايز 
يرفضون بيع اكثر من ١6‏ رغيفا 
للمواطن . دام الطوايير بالساعات 
خاصة من العاملين بالحكومة . 
المعروف ان النوفية تعانى أزمة 
حبوب شديدة. فقد وصل سعر كيلو 
الاثرة الى ٠١‏ جنيهات وسعرٌ شيكارة 
الدقيق الاسود التى تن 76 كيلو الى 
٠‏ جنيهات ف السوق السوداء ٠‏ 
اذا 
بعد ائتخابات تميرّت بالحيدة 
والتزاهة نجح مجلس ادارة جديد لنادى 
دكرنس الرياشى وعلى الفور تحرك 
اصحاب المصالح لوقف النتيجة ومحاولة 
الالتقاف عليها وقرض أعضاء لمجلس 
الادارة لم يحصلوا على اصوات 
لذا تطالب رئيس المجلس الأعلى 
للشباب والرياضة بالتدخل والزام 
قيادات الحزب الوطنى بدكرنس 
بالرضوخ لارادة التاخبين . 
بق محمد أحمد طه 


امن التجمع يدكرنس 


:يعدا تطبيق نظام الرغيف اللطياقى لق 
القيوم بدا اضحاب الاقران يتلاعبون 
.بسعر الرغيقة العادى ففى يندر الفيوم 
بييعون: الخمسين رغيفا بعر ه1١1‏ . 
قرشا للوافدين من القرى بزيادة 76 
قرشا وهذه الزيادة جاعءعت يعد اختقاء 
الدقيق “تماما من القرى وعدم قدرة 
المواطتين على: شراء الرغيف الطباقى . 


الطبافى يفغزو سوهاج !1 
فى تكتم 












شديد تجرى المشاورات 























رق كيقية تتفيذ توزيع رغيفالخبذ 
السمى + الطباقى . 
بسعن ©. قروش كاتت قد وصلت 
التعليمات إلى شركة مطاحن مصر العليا 
انسية. 7١‏ / من أنتاج المخيز 
الألى اللملوك الشركة يسوهاج للرعيف 
الطباقى” ولم يعلن يعد موعد التنقين . 


© قروش بنقس_المخيزا. 










شمعرراسها الذى كانت تجدله لها امها 
ضغفيرة واحدة تصل الى يطن السلق ‏ 
اسقطته ' الحمى ولم يبشى بتبت 
جديد ٠‏ وتفصد عرق غزير ييلل 
جلبابها بلون حدة . الفنضان » اكاثنة 
الى الحمرة والذى كد ان يتمزق من 
على جسدها , الذى اخذ يزداد بدانة 
يوما عن يوم 2 والذى شخصه 
الطبيب بجملة لم بحفظ مفرادتها غير' 

















كلها . 


الوسعلية خلف ألدلر مع البنت وه الاب ١‏ اتذي ذاب عمره حاملا حقييته 

1 الكبيرة ذأهبا بها فارغة من الكفر , 

. وعائد؟ يها من البندر ممنوءة بطلبات 

عا ا ار 

أن يدل ازدياد ون البنت عل 

. اضطراب ف افرازات القدد وئيس عل 

عليها فق الصيلحية بكت البتت على صن 
.فلقد سقط عن واسها الغطاء الذى ) الام « حدينى معاكى دامه ٠‏ 
احكمته الدلائة مغ الام على رأس. لكن الأم عضت يعد الزدارة مختالة 

البتت . غيان جلد- رقشها :لحيو . وء قرحانة ٠»‏ 
الانستره تلك الشمعيرات المتنائرة لل ٠.‏ .. ولع يكد يعغى نهلر. حتى فوجىم 


.. آهل الكفر بالعريس يسال ٠‏ طوب 





الخيز فى 
. بدا عند صباح الاريعاء ؟؟ فبراير الجارى رقع اسعار الخبزن الفينو بمحافظة 
#سيؤطحيث نم طرح رغيفين زنة-٠؟١‏ جراما يسع ركخمسة قروش ومن المعروف 
أن الرغيف زنه 14٠‏ جراما ليضا كان يباع بسعر قرشين فقط . وقد طبق هذا 
القرار ق تفل حراسة امنية على المخابز. 
الوق السوداء وصلت الى :٠‏ جنيها للجوال البلدى وكذلك وصل سعر اردب 






















تحت رقم 7١44117‏ لصيرقه على بنك 
التنمية بكفر الشيع بتاريغ 
1540-7-3 اوكا تقدمت 
بالشيك رقضص. الصرقف 0 ان 
1 الجمعية محجوز عليها بدكم 
المحكمة - ولا اعرف لماذا ؟ 

ونا علم رئيس الجمعية اتنى ساقدم 
الشيك للتياية حاول استرضائي ووعدنى 
بأن الجمعية سوف تعيد للاعضام 
أموالهم واستلم متى الشيك واعطاتى 
إيصالا يخطه وتوقيعه بعد ان طلب مني 
مهلة شهرين لانهاء الموضوع ومضى 
اكثر من عام ولم يفعل شينا والايصال 


اذا كانت هذه 
الوفاتع صحيحة ‏ قما القرق بين هذه 
الجمعية ويين من يجمع الاموال من 
المخدوعين ويهرب يها الى الخارج همل 
يعلم رئيس واعضاء مجلس آدارة هذه 
الجمعية ان قائون جمعيات الاسكان 
التعارنى قد حدد غرامه تصل الى ه 
الاق جنيه والميس لرئيس واعضاء 
مجلس آدارة هذا الجمعيات الذين 
يتلاعبون ل 'مدخرات الاعضاء 

وهل ينطبق هذا النص عليهم ياعتيار 
ان ما آثاره الاعضاء مما يعد تلاعبا فى 
أموالهم واستغلالا 0 للحصول على 
متاقع ليس من 

ونحن قل اتتظار الى الي من المستولين 
عن هذه الجمعية ؟ 1 


مدرسة الصياح الاعدادية بالسويس 
ليس بها مدرس عربى حتى الآن ! ! 
مصطقى على 


أهالى فيشا الكبرى مركز منوف 

يصرخون مستنجدين ‏ بسيب اغلاق 

السنترال وعزلهم عن العالم الخارجى . 
سعيد حستين 


اسيوط 


والجدير بالذكر أن اسعار الدقيق 3 


لا صحة لتسرب غاز 
سام . بالسويس 


قامت سيارات الاسعاف بالسويس 
الاسيوح الماضى بنقل عدد من تلميذات 
مدرسة الصباح الثانوية التجارية بنات 
نتيجة لتسرب غاز سام بالدرسة تبين 
من لالتمقيق عدم تسرب اى غاز سام من 
شركات اليترول .. جدير بالذكر ان كل 
من شركة النصر لليترول وشركة تصنيع 
اليترول يعدان لاتشاء 'مركز اللكافحة 
التلوث ق السويس . 


نريد حقوقنا الضائعه 
نحن أكشر من مأته عامل وموظف 
بمحافظة سوهاج تقلنا اليها يعد الغاء 
المؤسسات والهيئات العامة بالقرار ١157‏ 
لستة 19976 وحتى الان مشى اكثر من 
عشر سئوات فق المحاكم ولم تحصل على 
حقوقنا التى كفلها قرار وزير المالية رقم 
٠‏ سنة 1577 يتمتعتا ينفس اليدلات 
والامتيازات قيل التقل الى الحكومة 
والقريب ان بعضتا حصل على حقوقه 
والبعض الاخر مازال مظلوما !؟ 


برى أحمد سيد 
رى ظما 


عجايب !! 


أحترقت سيارة جره غربيه يوم 
الخميس الماضى أمام مطاق الشركة 
العربية لخليج الاقطان يطنطا ولا 
تصاعدت النيران وحشى الاهالى ان تمتد 
استخدموا التراب لاطقاتها لان المطالق 
لم يكن بها أنيويه أطفاء حريق !! 


احمد الحوق 


الأرض ٠,‏ عن عروسه . 0 
تبادل الطرفان الكلمات الحادة 
. العريس يتنهم الوالدين والدلالسة 
بأنهما اعطداه بضاعة مقشوشية ,+ 
والآب يؤكد ألن ما في البنت هو من “ثر 
الحفى ‏ هكذا قال الطبيب ‏ والام لا 
ترى أجمل ولا اكمل من ابنتها . وانها 
ا و د 


دونت البيانات التى اققض انها 
الآب : 

بيضاء مكتدزة , عيونها سوداء 
واسعة يها جحوظ ف العين اليسرى , 
ألم يظهر آلا يعد شفائها رتسسها 
لايكسوها شعر تقرييا ٠ ٠‏ ترتدي شالا 
اجمر اشتراه لها قبل الفرح بايام عن 


ءيا راجل بلاش قلق ٠١‏ اوراق اللعبة في ايدينا لا 





اللدسفحة التاسعةم 


يا ريت 
© يوم مر يوم حلي ٠‏ يأريت » 
© ياعزيزى كلنا لصوص حوار داخل 
حب معين ! 
© سمك لبن تمر هتدى سدياسة 
الحكومة 
© عنير الموت قاتون الطواريء . 
:© غرام الافاعى ‏ العلاقة مع 
اسرائيل 

محمد النجدى 
ميت طريف - دكرئس 


مفتوها ! 


© © كلما أوشكنا على اغلاق ٠ ٠‏ ملف التعصب ٠,‏ 2 والاقباط هى مضو < ٠د‏ حكومية 
رسائل القراء تطالب بقتحه . 0 


6 ويذعيا السيد عبد المئعم عيد الهادى خليل 
ودبدو أن لدينا الكثير مما يجب ان دقال من خلال ( سركة الدلتا للصلب - مسطرد ). خطوة انعد فيوقع 
هذه الرسائل عن طريق هذه النافذة المتواضعة . 


رسقته . بالدع ٠‏ مؤكدا الدفاع عن الوحدة الوطنية 
7 بعض القراء الطييين يقولون ليست هناك اية مظاهر ( بالدم كما ترى ) وهو يخشى ان تؤدى مناقشة مثل هذه 
للفتنة العنائفية ومن بينهم السيد حردى احعد حارس الأمور الى ٠‏ زيادة نار الفتئة والانقسام بيئما نحن 3 
( تجارة سوهاج ) فما يربطنا واخوأننا الاقباط من اشس الحاجة الي التكاتف والاتحاد فى مواجهة ما يؤرق 
علاقات حب ومودة وجيرة اقوى بكثير من هؤلاء الذين ١‏ حياتنا من مشاكل . ولأنى من الذين شاركوا فى معركة 
يحاولون ان يجعلوا من مصر . لبئان ٠‏ اخرى . وكل ما اكتوير +157 فان الرصاص الصهيونى لم يفرق بين 
ظهر على السطح من محاولات لايقاع الفتنة بين مسلم ومسيحى ٠.‏ . 
© © وهو تفس ما يخشاه السيد ٠‏ محمد يدير الزيادى ( سمتود) 
متسائلاً : اهناك شك فى وحدتنا الوطنية مسلمين واقباط ؟ 
اهناك اى من القضايا القومية الم مشترك فيها العنصران ؟ 
فلماذا اذن نسمح لبعض القراء بطرح مثل هذه القضية متل قضية حرب 
مسيحى أو بناء ودوميم الكنائس ؟ ان عتايى عليكم هو انكم سمحتم بدخول 
مثل هذه الامور الى ٠‏ بريدكق ٠‏ . 
© © ويبدو ان بعض القراء الاعزاء يزعجهم طرح بعض مظاهر التحصب 
او الاحساس بالاضطهد على اسساس ان اخفاءها افضل . وهذا هو ما 
تخالقهم فيه . لان المهم هو اخراج مثل هذه الامور الى العلن ووضعها في 
مكانها الصحيح وعلاجها قبل اندنتشس ق جسم الامة وتؤدى الى كوارث 
يصعب تداركها . 
© © ومن يريد دليلا على ان المرض كامن فى الجسم ويجب كشفه وتداركه 








© © وق المقايل مازالت الاغلبية 
من القراء المسلمين والمسيحدين 
تطلب الاستمرار 33 طرح هذه 
القضية وتتعسك بالوحدة الوطنية 
التى الا بديل عتها . 


محافظ دمباط 


© © اصحاب المحلات والكازينوهات 
بشاطيء الجربى يرأس البر مهددون 
بازالة محلاتهم وكازيئ وهاتهم بحجة 
اعادة تخطيط العنطقة ورغم انهم 
يستآأجرونها منذ عشرات السسنين 

ويدفعون ايجارا عتها فقد امتتع مجار 
المدينة عن تحصيل الايجارات السنوية 
ويطاليهم يسد اد رسوم اشغال طريق 
نفس الوقت يسمح للبعض يبتاء اندي 


٠‏ © والقارىء بطرس عيد الشهيد 
حبش ( ميدان الجبلاوى - قنا) 
يطالب يتخصيص باب ف ٠‏ الأهالى ٠»‏ 
القضية الوحدة الوطنية المحاربة 
الافكار انضارة التى يروجها البعض 


0 قبل ان يستفحل فليقرا هاتين الرسالتين من قبطى متعصب ( شديد الجبن لتمزيق هذا الوطن. وهو يرى ان 
حمدى مطر واحمق ) ومسلم متعصب الا يقل حماقة ! واجب كل ذى ضمير وطنى حى 
0 3 وغيور أن يفعل شيئا للتصدى لهذه 
محافظ الجيزه بتوقيع طارق اليوهى الأفكار والتيارات وكشيف مساوئها . 
يقوم سائقى السرفيس يمناسية يقول الثانى بعد العبارة المعروفة ٠‏ السلام على من اتيع الهدى .. 


يؤسفنى ان اكتب لبريدكو ولكن ما باليد حيلة فلايد من الرد على الاخت 


© © اما ٠‏ اشرف قى' على ٠‏ 
الكاتبة إقبال بركة ( بعد ان جردها من اسمها ) التى نعت على الدولة انها شرف دسوقي على 


هنا الركوب مما 
وبدون متاسبة برقع سعر الركود ( آداب الاسكندرية ) قيقول ان 


يكلفنا اما لا اطاقة لنا به خاصة وان 


١‏ 0 077 ترمم المساجد ولا ترمم الكنائس . الدور الذى نقوم به دور صعب فى 
لج سيت وبعد عدة الفاظ لا يجب أن تصدر عن رجل مهزب يخلط الأمور ويتهم هذه الأداه ١‏ عبن ما تاتعرض زه عق 
: عبد الرحمن الحكيم عبد الناصر بتاميم اوقاف المسلمين وعدم الجراة على تاميم أوقاف النصارة كلا الجاتبين . ومع ذلك . فلابد من 

: 3 ثم ينتقل يعد ذلك الى التهجم على كاتبتين محترمتين فى الأهالى فيتهم احداهن الاستمرار فيه وعدم الالتفات الى 

محافظ سوهاج بما يقترب من الكفر والاخرى بتلقى ٠‏ المعلوم ٠‏ من الخارج ! الذين ١‏ لا يعظون ٠‏ فعصر من البلاد 


أما الأول وهو . قبطى ٠‏ فقد وصفنى بالفاظ اقلها الخيانة والنفاق 
والجبن وخياتة ٠‏ اهلى المسيحيون 
دون اقل احترام للعبادىء الاولية للغة العربية . .. مع انه ليس مستشرقا 
مما يجعلنى ٠‏ استغرب ٠‏ يشدة ؟ 


القليلة أو النادرة التى عاشت فيها 
اقليات متحددة كما يقول دون أن 
تتعرض للأدتى . 


متذ اريع سئوات اقام اهالى 
الريانية - الحاجر ساقلته وبجهودهم 
الذاتية مكتب تلغراف وتليفون تكلف - 
الف حنيه وانتدب موظف من الوحد 
المحلية يساقلته وآخرمن الحلادية 
لتشغيل المكتب الا أن وحدة سا 
المحلية انهت انتداب موظقها والذى كان 
يؤدى عمله ق المساء لتعود للريان 
عزلتها عن العالم قلايستطيع ١‏ 
الاتصال بالاسعاف او الشرطة وليس فى 





© © رسائل القراء عن عبد الناصر لا تقتصر على مناسبة محددة . ويبدو ان 
نشاط بعض الكتاب فى الصحف القومية ضد عبد الناصر يستثير حماسة 


رياح الخماسين 
© سيظل الحال هكذا طويلا ايتها 
الديمقراطية وبابك مفلق فى وجه 


استطا ان 1 موتلف ٠‏ صوت العرب » رغم ان الياب مقتوح القراء للرد عليهم هنا 
عي أن يعيتوا مو لتنا على مصراعيه لرياح الخماسين ! 6 ححد محطاي معاي ا ا ا 
3 أحمد محمد حسين برة 


محعود عبد الراضى حسن ٠‏ الذين مجدوا عبد الناصر فى حياته وهاجموه ق مماته يجب ان يعلموا ان 

الشعب لاينس عبد الناص فهو مازال وسيظل فى وجداننا . 2 

© © ومحعد محمود العكيتى ( المطاعتة ‏ اسنا ) يتساعل اذا يقوم يعض 

كتاينا الاكابر من حين لآخر بتجريح شخصية الزعيم جمال عبد التاصر؟ 
هل يريدون ارضاء احد فق مصر او فى خارج مصرء 

© © والدكتور عيد الحميد حبييه ( صيدنى ‏ الاسكندرية ) يحاول 

استخلاص بعض الحكم : فبين الحين والحين كما يقول يخرج فق كل شعب 


تحكيم القطن - سوهاج 


0 اللوجيستيكى 4 
© ورد فى مقال للاستاذ الكبير لطفى 
#الخول بالاهرام عن التجمم الرباعي 






افك قنا 

نجع حامد غلاب والتجع الشرقي 
بقريه عباسه مركز قوص يعانون من 
حرماتهم من المياه النقيه بالرقم من ان 











السكان جمعوا مايمكنهم من ادخانها |- جيوبوالتيكى ٠‏ ل زعيما يقود الامة نحو الخلا عن امالها وطموحاتها 
بالجهود_الذاتية ايضا النجع الشرقي واللوجييشكي . واسال سيادته وتعيشن الآمة الغربية الان حالة من الامتطل الطويل للبطل الذي يواجة 





اتجليزى ده با نطفى 

الأول تعتى الجغرافيا السياسية قهل 

الثانية تعنى العيش الطباقى ؟ 
أحمد محمد صقر 


بقرية الكلاسمة انتظر توصيل المياه بعد 
ان حفرت الارض الا أتها ردمت بعد 1 
.حفرها دون ابداء اسباب ! 


اعداء الأمة .. فهل حبوب منع الحمل هى السيب ؟ 

© © آما المهندس السيد محمد صقر مجلس مدينة المطرية ( دقهلية ) 
فيلاحظ ان ذكرى ميلاد عبد الناصر هذا العام 'قيمت فق ليبيا واليمن 
1 إبية رتها شعيية بة بينما تجاهلت وسائل الاغلا 
الشركة العربية للتصارة بخص 0 الجتويية وص ون ا مرت 3 1 


اللنانالل ا ا 


حول مستقبل العمل العربى [ بقية ] 
























تالا 


والتى يشارك فيها ثلاث من دول المجلس التجمعات الاقليمية التى يرفضها اتكاره أن الدول العربية الثلاث التى 



























خفضت وزارة التموين كميه الدقيق 
المتصرفة لافران محافظة ' القليو, هى مصر والعراق والاردن ٠‏ وتشارد اصحاب نظرية الوحدة العربية .. تعتبر دعامات لأى مستقبل تكامى 
ينسية لي دون مير الا تجويعنا 8 اليمن هعها فى هيلس الوحدة واهعية وجود مراقب بين مجلس ووحدوى هى مصر والعراق وسوريا 
الاقتصادية العربية . *الجامعة والمجالس الاقليمية العربية هو وكانت مع الأردن ركائز السوق العربية 
واشاوت اتفاقية تأسيس المجلس ضممان التنسيق وعدم حدوث تناقضات ٠‏ المشتركة . واذا كان قد حدث بعض 
خفضوا من حصة كل يطاقة كيلو وضع العربى الى تحقيق اعلى مستوى للتنسيق ومع ذل فاته فى غياب ما يسمى بالقاتوين النقور بيتها عقب اتقاقيات كامب ديفيد 
الارز البلدى وصرف الارز الغلبيني بد والتعاون والتكامل والتضامن . وان العربى . والمحكمة العربية التى يمكن فان الموقف قد خف الآن , وقد عادت 
مثه تحقيق التكامل يتم تدريجيا على مستوى2 اللجوه اليها عند حدوث أى اختلاف بين مصير لمجلس الوحدة . وبالتالى للسوق 
محمود عريقات |2 قطاعات الاتتاج المختلفة . والتتسيق بين دول التجمعات المختلقة . يؤدى بنا الى العربية المشتركة. وحتى اذا كانت 
خطط التتمية مع مراعاة درجات ل نفس الموقق القائم من التمسك با بعض الخلافات قائمة مع سوريا وليبيا 


0 0 والارتفاع الاقتصادية لكل دولة وتشجيع القطرية. والتشريعات القطرية التى اتضمت الى تلك السوق . فليس 
سؤال للككوةة الاستثمارات والمشاريع المشتركة ويبالسيادة الكاملة . هناك ما يمنع أن تعمل السوق بالحد 


التعاون بين القطاعات الانتاجية بجميع 
أأشكالها ٠.‏ ويتم ذلك من خلال توحيد 
التشريعات فى مختلف المجالات . 
واستتد ااغلان المجلس الى ميثاق 
الجامعة ٠‏ وان كان بيدو الى أن الميثاق 
كان يهدف لا هو اكثر من التعاون بين 
البلدآن العربية يمعني امكانية تكامل 3 
توحد بعض الدول » وما تطالب الاتفاقية 
بعمله يتجاهل الخطوات الكبيرة التى 
تمت فعلا على مدى ريع قرن , واذا كان 
ما اتفق عليه فى مجلس الوحدة ٠‏ أو ف 
السوق العريية المشتركة2» أو ق 
أالمنظمات لم يتم بالدرجة المرجوة قان 
'السيب الاساسى يرجع الى فقدان الرغبة 
.اق الالتزام والتتفيذ , واصرار كل دولة 
للتمسك بمصائحها الانية وهو ما يخشى 


وطالما أن المجالس الاقليمية لا تعمل 
ق اطار واحد فيخشى من وضعها لخطط 
تنموية 2 ونظم تشريعية 2 واجراءات 
.اقتصادية تدباين فيما يينها . مما يؤدى 
الى تنافرها بل واحتمال قيلم صمراعات 
فيما بينها مما يجعلها فريسة سبلة 
للضغوط الخارجية والاستقطاب 
الاجنبى . والخروج من هذا المأزق لا 
مفر من العودة الى الجامعة العربية 
'وتدعيمها ٠‏ ورسم اطار عمل التجمعات 
الاقليمية والوحدات القطرية غير 
النضمة لاى من التجمعات بعا يضمن 
عملها فى اتجاه واحد ٠‏ لتحقيق هدف 
التكامل والوحدة . 


يضاف ألى ثلك مشكلة التص على 


الادنى الذى تم حتى الآن, فهى فى 
النهاية افضل بكثير كما تتيحه اتفاقية 
مجلس التعاون العريى ٠‏ وحتى لا تعود 
.لتجارب لن نصل يها الى ما وصلنا اليه 
بعد عقود أخرى . ولا شك أن عودة مصر 
مجلس الوحدة . والاحتمال الكبير ل 
استعادة موقعها ق الجامعة العربية 
سيريل الكثير من العقيات والمشاكل 
. القائمة بين الدول العريية . كما أن 
العمل على دعم مجلس الوحدة ليضم 
الدول العربية العشر التى لم تتضم اليه 
يمكن أن يجعل العمل العريى الرحدرى 
هو الموجه للعمل ف المجالس والاتحادات 
العربية الاقليمية . ومع ذلك قلو تمكنت 
دول مجلس الوحدة يعددها الحالى هن 
'اتخات قرارات موحدة ق المجلس 


بالقطارات ياستخدا. 









حجلس محلى محاقظة القليوبية بسؤال الى 
محافظ القليويبية حول ما تشر يجسريدة 












العان من وجيد لختلاسات وصرفا مل ان يحدث لى حدث خلاف بين دقل ا وان موضيخ د الاقتصادى والاجتسامىن فستكدق 
مخائقة للقانون با ة المحلية مجلس التعاون ن العريى . 9 دخول أعضاء 5 0.0 قراراتها هى المنفذة لآن التصويت 3ق 
طوع . | واشار المتحدث باسم مجلس الوزراء العربية ع الى لست عسي ذلك اللجلس ليس بالاجماع . 

إأن مجلس التعاون العربى مق ع مجلس بى ليست بسي 


كما ييدو ٠‏ فهتاك جهود تيذل لتوحيد 
شطرى اليمن ٠‏ وقد يكون لليمن الموحد 
وجهة نظر مختلفة عن مجلس التعاون د 


مشكلة التجمعات 0 قليمية 
ازاء العمل الحربى المشترك 

نرج من ذلك أن التجمعات 
الاقليمية تؤدى الى تشتت العمل العريبي 
المشترك , وزيادة حدة التناقضات بين 
الدول العربية ٠‏ وسهولة خضوعها 
للتأثيرات الخارجة لاسيما تلك الضعيفة 
والتى تقصعر امكاتياتها عن مواجهة 
الضغوط عليها ٠‏ . 

ويتسال الانسان عما سيكون موقف 


قد تكون هناك ظروف خاصة قرضصت 
اقامة مجالس واتحادات التعاون 
العريى . ولكن ليس من المتصور أن هده 
اللروف ستستمر الى الأبد » ولا مفر من 
أاعادة النظر فى تشكيلاتها بما يجعلها 
منتاسقة هادفقة فى النهاية لتمقيق 
التكامل والوحدة العربية التى لم تعد 
ه موضة ٠‏ قديمة كما يتصور بعض 
الساسة . واتما تعير عن آمل عريى , 
وتفرض تكايف الجهود لتحقيقه : واذا 
لم يتم ذلك فيخشى أن تتحول الى محاور 
وهو ما أعلن المسئولون عن تلك المجائس 
أنهم يرفضونه أن الوملن العريى 
مستهدف والقوى الخارجية تعمل على. 


مستويات التتسيق والتكامل والتضامن 
بين الدول الاربع ٠‏ متجاهلا ما انتهى اليه 
مجلس الوحدة الاقتصادية ٠‏ والمجلس 
الاقتصادى والاجماعى فيما هو ايعد 
من ذلك ٠‏ بكثير . 

ومن الطريف أن المتحدث اكد على ان 
مجلس التعاون العربى امد تنظيمات 
الامة العريية ويتمسك بميثاق الجامعة 
والمؤسسات والتنظيمات المنبثقه متها , 
غير أن هذا لا يعطيه الحق لي حضور 
اجتماعات مجلس الجامعة لانه لم يقم 
من خلال مجلسيها (السياسى 
والاقتصادى ) معا قدا يتلق بعض 
:الحساسيات ازاء ما يتخذ فيها من 


سنة عشر سنة 

صرخت الام :. لاياسيدنا لافتدى 
اربعت عثشر وحياتك » 

نظر الاب اليها نظرة حادة 





الاب يعمل ٠‏ ابونيه ٠‏ ملبين البيضة 
والكفور والقرى المجلورة وميت غعر 
واجا والمنصورة . 

- الاسم سلامة عيد الرسول سملامة : 
٠‏ الى يعوزنى يقول سلامة الأبونيه 


والف مين يدل ؟ ‏ آز ا قرارات لا. بناسب احدها الطرف العديد من مؤسسسات ومشروعات .شرزمته فهل نغمض عيونتا عن ذلك 
العروس لم يمحبق ان اخدت “4 |.]"الاخرى وقد حاول التعاون التليجى أن التكامل العربى, كميلس الوحدة. وهتاك تكتلات عملاقة تتشكل بقرة فى 
صورة يحشر كمراقب اق اجتماعات مجلس والشركات المشتركة . كما قدا يقوم | العالم الذى لم يعد فيه مكان للكيانات 


الجامعة . 
غير أن المحاولة فشلت لأنه لم يقم من 
جلال مجلس الجامعة . وليست هناك 
اتفاقية تسمع بتبادل حضور مراقيين 
بينهما . وسبتزداد المشكلة حدة بعد قيام | 
مجلس التعاون العربى ٠.‏ والاتحاد 
:المقربى الذى رحب بقيامهنا المسئولين 
فى مجلس التعاون الخليجي الذى كان 
8 وحده على الساحة . ؤاكد نظريته ل 


التساؤل عن مركز الجامعة العربية 
تفسمها واسلوب عملها وتشكيلها وهل 
يمكن أن تستمر يموازتتها الحالية ام لا 
مفر من تقلصها . وفل من المتصور ان 
تستمر قياداتها من مواطنين ممثلين 
لدول داخل مجموعات قطرية لا يتصور 
أن تكون تصرفاتهم حيادية خلال عملها 
وتحركاتها , أن الأمر يحتاج الى دراسة 
متأتية . ومهما يكن شىء فما لا يمكن 


الصقيرة .. تشير اتفاقية مجلس 
التعاون العريي , وتتميز قى ذلك عن 
التجمعين الآخرين ٠‏ الى أن عضويتها 
مقتوحة للدول العربية ٠‏ ومع ذلك هناك 
شرط غريب مما يجعل العضوية شيه 
مققولة . ذلك لاشتراط الاجماع عند 
دخول اى عضي جديد . ويالتالى فلن 
تقيل دولة على خلاف مع آى دولة من 
.دول المجلس ‏ 


سلامة الابونيه يتوجه الى اقرب جبة 
ادارية للتمليم عن يواج قاصر . 





































كنتب : مصطفى الحقناوي 

تطقو على سطح الحياة فى مصر الان , ظاهرة انتشار بائع 
الرو بابيكيا . الذى يركب السيارة ويمسك باليكروفون 
وبشترى بالفلوس ٠‏ كل حاجة قديمة ٠‏ . واخنقى أو كاد 
بائع السكسونيا القديم الذى يقايض على بضاعته من 
الادوات المنزلية بائلايس وغيرها من البيوت . 


و1 نداء هؤلاء يخرق الاذان ويتمدد فى الشوارع 
والطرقات والحوارى " عبر مكيرات الصوت التى تحمل 
باليد وتعمل دالبطارية , وانتقل من دفع العرية الخشبية 
الصغيرة الى استخدام السيئرة الريع نقل . ولم يعد بلئع 
الروبابيكيا الذى يمر بحى من الأحياء واحدا . يعرفه اهل 
الحى بالاسم . يل تضاعف العدد عشي مرات . 

وانشغلت ايام الاسبوع كلها فى إقامة اسواق ف اماكن 
مختلفة . سوق الثلاثاء ‏ ومسوق الاثنين والجمعة 
والخميس والسبت والاريعاء فى إمبابة الأزهر ويولاق 
والسيدة زينب والمنيب والسيدة نفيسة والازبكية وام 
المصريين ٠‏ 

وتمركز باعة الرويابيكيا أو الممتلكات القديمة في شوارع 
كئيرة يصفة دائمة . طوال ليام الاسيوع ٠‏ كشارع هدى 
شعراوى أو شارع الجيش وشارع بورسعيد وكلوت بك . 
وابو العلا . 


وتنوعت التجارة من الابواب ناصية الشارع واستخدم مكير 
والشيابيك والاخشاب القديمة , الى الصوت . وعلا صوته . 
التحف والهدايا والأدوات الكهربائية - سألته , لماذا الميكروفون يا معلم ها هى 
والنجف والملايس والاحذية . صوتك كفاية 

ولم تعد الاحياء الفقيرة هى المجال © قال : ويكرة نشترى السوزوكي 


الوحيد الذى يسرح فيه ياشع 


: كات ٠‏ يبقى حد آاحس من 
الروبابيكيا . فهو يخترق الان أحياء 


الزمالك والمعادى وجاردن سيتى 
ومصر الجديدة , بل ربعا تكون هذه 
الأحياء اكثر اغراء للبائع من غيرها . 
حيث تتواجد الفئات القادرة التى 
ظهرت على سطح الحياة ( ومعها 
القرش الزائد ) نتيجة لسياسة 
الانفتاح وما صلحبها" من اختلال ف 
صوق العمل والكسب . 
احنا ناس تانية 

قال عم احمد الصغير يثقه واعتزاز 
وآنا أوقف سيارته الريع تقل واساله عن 
تجارته : 
- أحنا يا سيد بنساعد التاس ؛ قيه 
المحتاج اللى عاوز قلوس حالا ٠‏ تعرف 


حاجة زيادة عنده ٠‏ ده نكسب مته 
قرشين - وأذا قدرنا نكسب منه زيادة - 
مقيش ماتع ‏ ما هه حجلال كده . 

فى نقس الوقت استقر عم عكاشة عبد 
الرحمن بعرية خشبية صقيرة على 


























































للمرة الثانية سوف يتم اعادة تقديم 
قصص نجيب محفوظ من الشاشة 
الكبيرة للصغيرة ! 

وبعد أن قدم السيئاريست محسن 
زايد « رؤية جديدة لثلاثية نجيب محفوظ 
والتى ينهى حاليا المخرج يوسف مرزوق 
مشاهدها الاخيرة لتصبح معدة للعرض 
فى رمضان القادم . وبعد ذلك مباشرة 
يدم تقديم مجموعة الحرافيش وذلك ق 










من يفض الاشستياك 
فى رقابة التليفزيون ؟ ! 
' ف هولد التغييرات الجديدة التى 
اصدرها مؤخرا وزير الاعلام والتى 
ضمت على سبيل المثال انتاج القيديق 
الافلام معا حتى يمتع الازدواجية بين 
الاثنين ق هذا المولد لم يقم الوزير يفض 
اشتباك اخر واشد سخونة بين كل 
رقيبتى التليفزيون سميحة جيريل رئيس 
الادارة المركزية للرقابة ويسر السيوى 
مدير عام الرقابة لقد ادى هذا التشايك 
الى حيرة مؤلفى المسلسسلات 3ق 
التليفزيون الذى يقفون حيارئ امام ياب 
بسر وباب سميحة . 
' فاذ! ابتسعت له ٠‏ يسر» فان عليه ان 
ينتظر تكشيرة من سميحة واذا صافحته 
سميحة قسوف تشيح دسر بوجهها عنه 
وإذا اختار طريق السلامة وابتعد عن 
ابتسامات يسر ومصافحات سميحة 
فسرف يناله الكثير من عضب ولعنات 
سميحة ويسر . 
فاذا رفعت يسر الراية الخضراء 
اسلسل تليقزيونى سارعت سميحة يرقع 
الراية الحمراء واذا اعتبرته سميحة 
هدفا صحيحا فهو فى رأى يسر تسلل 
واضح 
واكثر من مسلسل اذا وافقت عليه 
واحدة رفضته على القور الرقيية الأخرى 
ووحدت ان اسياب الرفض هى نقسها 
اسباب القبول '١‏ 
ان الصراع حاد ومشتعل بين 
سميحة ويسر ونظرة ياوزير الاعلام . 










































-يس_الميكروفون لزعاج للتاس . 
© مادام ما حدش اشتك, ييقى احتا ىق 
السليم . 


- ده ممتوع بحكم القانون . 
© ضحك وهو يقول ؛ لما يبقى القانون 
يحصلنا ييقى يحلها الف حلال . 
سكت لحظة ثم اخذ يجيب على اسثلتى : 
© اسمع ياسيد » حاكم إحنا مهنتنا لها 
أصول . فيه سريعة زى حالاتي كده » 
العربية اللى بيجروها ملكهم وقلوسهم 
بتاعتهم ٠‏ بس يا خسارة ٠‏ التاس دى 
قلت من السوق ٠‏ دلوقت فيه ناس كتير 
بتشتقل لحساب المعلمين الكبار . أصلها 
ضاقك علينا أوى المعلم الكيير عنده بدل 
العريية اتنين وتلاته وبيسرح التاس 
عليها ل كل حى شوية . 
© لااايا استاذ ٠2‏ دول الشحاتين 
والنشالين وأمثالهم اللى بيقسموها 
مناطق ٠‏ احنا حاجة تاتية ٠‏ نسرح ق 
الحى ده التهارده ول غيره يكره ‏ 
ثم دقع عريته ومضى ينادى : ٠‏ كل 
حاجة قديمة للبيع » 


عزف منفرد 
ويمجرد أن تلاشى بالتدريج موت عم 
عكاشة ؛ بدأ يتمدد نداء اخر من خلال 
مكير للصوت مصحوبا يعزقف منقرد على 
سرينة السيارة . 
اوققته . ودار حديث فهمت عته 
اشياء كثيرة . 
فالمعلم الذى يملك راس الالء 
يستقطع لنفسة هامشا للريح ؛ ويعطى 
نسية للسريح . وهو يضع عدة معايير 
لتقييم اليضاعة المعروضة عليه اولا 
خيرته الشخصية ثم نوع الزيون والحى 


والموهسم , الصيف مثلا - م 
التخلص من الأشياء . وق الشتاء لا 
يبيع التاس ‏ فق القالب ‏ الا ادا كاتوا 
محتاجين لثمنها . 


ابى احمد قفى ف المهنة ©١‏ عاما- 


- كان البائع زمان يخرج بخمسين 
قرش ٠‏ دلوقت مش اقل من خمسين 
وابو احمد لا يشترى الا المعادن 
( الحديد ‏ الرصاص- التحاس - 
الالومونيوم ) ويبيعها المصائع التي 
تعيد صهرها , والزجاج ليبيعه جملة الى 
مصانع الزجاج البلدى لاعادة تصنيعه 
اوانى زجاهجية رخيصة. ويترك 
الزجاجات السليمة والبرطمانات لتياع ل 
سوق الكانتو للاستخدام المنزلى . 






الاحساس ٠‏ تمثل فق هذا البرنامج اذ كنا نتوقع 
ان يكون الجزء الخاص بذكرياتها عن عائلتها 
والمرارة التى تشعر بها لنيذهم لها منذ احتراقها 










وم الخجرى » هى 


العامة ان 


سناء جميل سيدة الاحساس سسيهرة اعدها 
عفيد قوزى وقدمها يهذا الاسم 
وسناء جميل ‏ كما قال عنه القتان كرم 
مطاوع لا يوجد لديها خط فاصل بين التمثيل 
والواقع .. فالحياة عندها تمثيل والتمثيل 


© آخطات مذيعة الريط ق سهرة السبّت عن الْتنويه عن فيلم سهرة 
الاحد الفرئسى الذى دقوم يبطولته الان ديلون وعنواته ٠‏ الغجرى ٠‏ 
الترجمه العربية لكلمة ٠‏ لوجيتان ٠‏ الفرئسية 
بتعطيش الحجدم التى نطقتها المذيعة بدون تحطيش 

واتسال اذا تصر بعض المديعات على قراءة عناوين الافلام 4 
باللغات الاجنبية مادمن يجهلن بها خاصة وان المشاهد لن يضيره : 
شىء لو قدمتها ياكلخة العربية . 


© © ق برنامج + فكر معاتا » ألذى يذاع مساء الثلاثاء على القناة الثكثة 
استضافقت المذيعة سحر جيريل ممثل كوميدي نصف مشسهور وسالته الى اى أت 
هدرسة كوميدية ينتمى الريحاتى او المديوليزم او الضحك للضحك ؛ ؟ ! 
واريد ان اوضح للمذيعة الشابة - التى كثير؛ ما تخطىء فى المعلومنت 
ان مدرسة الريحاتى والمدبوليزم وغيرهما هي مدارس ف الاداء الكوميدى اما 
الضحك للضحك الهادق فهى مسميات يطلقها التقاد على جوهر او مضمون الاعمال 


ويقوم يتجميع الايواب والشبابيك 
القديمة عتده ٠‏ مغالق . لتجارة وبيع 
الادوات الخشبية القديمة ليعاود التاس 
استخدامها مرة أخرى فق للبيوت . آما 
الأخشاب ٠‏ المكسرة ٠‏ فاتها تصنع 
طبالى . - مثلا ‏ أو غير ذلك من 
الأدوات المنزلد” الشعبية - 


التحف والاشياء الثمينة 
فاذا كنت تريد التعامل مع هذا 
السوق بالشراء لا يالبيع فاذهب الى سور 
الازبكية او حى السيدة زينب لشراء 
الكتب القديمة والمجلات والى وكالة البلع 
لتشترى الأدوات الكهريية القديمة , 
حيث تباع اما لاستخدام اجزائها 
السليمة غيار. أو اصلاحها اذا 
كانت كاملة . آما التحف والاشياء ذات 
القيمة . قعادة تذهب لتجار متخصصين 
يعرفون قيمتها وزبونها وينتشر هؤلاء 
التجار فى شارع هدى شعراوى . بوسط 
القاهرة . وتادرا ما يحصل هؤّلاء التجار 
على بضماعتهم من البائع السريح وانما 


من المزادات . وفى ميدان العتبة وق 
الشوارع المتفرعة منه ينتشر تجار 


الساعات والمنبهات. وساعات الجائط 
القديمة . وتعثر على الملابس القديمة من 
وكالة البلح , بعد تنظيفها وكيها وتهيئتها 
للبيع . والأحذية من شارع كلوت بك . 


الاغلبية من العمال 
فى سوق الثلاثاء قايلت الاهالى احد 
البائعين فقال ان هذه البضاعة هى 
الملائعة للمنطقة فهى منطقة شعبية 
وسكانها دقولهم محدودة واغلب من 
يشترى هذه اليضاعة هم العمال 


لارتداثها وقت العمل لرخص ثمنها فسعر 
الينطلون أن الجاكة لا يزيد عل. .* 


جتيهات . 
. ويقول أحد المشترين أنا عامل 
ومرتبى لا يتجاوز ١١١‏ جنيه منهم اكل 


وسكن وليس ومصاريف اولاد 
ومدارس ٠‏ وهذا السوق يعتبر المتتقسر 
لنا خصوصا ان اليرد لا يرحم . 


ويضيقف احد الحرفين ( نجار ) انه 
رغم قدرته على شراء الملايس الجديدة 
الا انه يفضصل شراء ملايس الشغل من 
سوق الثلاثاء لرخصها ‏ 


وفى سوق وكالة البلح كانت الملابس 
اكثر جودة واعلى ثمنا وتراوح ثمن 
الجاكت بين عشرة جنيهات وثلاثين 
جنيها ويقول احد اصحاب الدلات .. 
ان هذه الملايس لم تستخدم لقترات 
طويلة فتغبير الموضة يدقع القلدرين الى 
بيع ملابسهم القديمة تشراء ملابس 


جديدة على اللوضة ‏ 


سناء حعيل 





الكوميدية ولذلك يمكن ان ندرج المدبوليزم تحت يند الضحك الضحك وكذلك يعض 


مسرحيات وافلام الريحاتي .. مقهوم ؛ 







قابل على سالم أزواجا سأداط ( تصوروا : 
ويل اْواجا تعنباء ليشا ( طبدعي ” 1 
وجميعهم ' جلسوا “على كرفى : الاعتراك. ‏ يتتباطون 

ويبحثون عن معنى السعادة الزوجية , وما اضاب حياتهم' : 

- بعد الزواج - من جقاف عاطقى ١ ١ ١١١١‏ 1 1 

فى هذا الكتاب الجديد « اغترافات زوج » «يحاؤل على شالع 3 




























ويضيف اخر أنه يييع اكثر من 70 


قطعة ملابس يوميا يشتريها ناس من 


واحد ! 
فالزواج حالة 'غيز مهذية تسيطر 
على الزوج وتجعل مته اتسنا اي جع 1 
فهذه الزوجة_التى ' تتائع بداب 
أعلانات التلدفزيون ولاتكف عن شرام" 


طينية » وحطعتها على رأ الطين ؟! 
' ويرفض الزوج الاستمرار ق اعترافاته .. فنيس من حق 


٠‏ اشاعة الحب وائرقة والتهنيي والفهم 0 فل ديت 





رحلة على ساقم الباسمة ٠‏ قلا نملك حيانها نحن ٠‏ الازواج ‏ ' 


المهذيين » سوى الاعتراف بروعة الحياة التوجية :. 





كل ماهو جديد حتي ان الزوج اصيح يقمى عليه علما د 
احس ياعلان حديذ عن شىء جدا ٠.‏ ' 0-6 ا 
هذه الزوجة ليست حالة فردية - ايل هي “تفط 5 
استهلاكى يسود حيلانا الاجتماعية ويطيعها يطابعه وهو 0 
نمط ٠‏ مستورد » من الغرب ؟ 0 ايأ 
ذلك الغرب الذى قال عنه الكاتي الايطال اليرتؤموراقيا ٠‏ ع 
٠.‏ ان الغرب ندفع الناسن لحالة من جذنون الاستهلاك عن * 3 
طريق حملات الدعاية والاعلان فالمصائع مثلا تخترع 55 
حذاء جديدا يصدز موسيقى ناعمة عندما نوتديه ثم يلح 3 
عور يس عور ترح وود سم حا 39 
لاتمتلك هذا الحذاء ويطريقة أو باخرى تحصل على المال . . 0 
اللارّم لشرائه . عند ذلك يقوم بتقديم سلعة اخرى تعقيهة ‏ : 0 
ود رجات حي ا 7 1 الأطباء و1 . م 
هذا | من ان يكذب 8 إجسيده ؟! 1 3 0 
اللا ع سام أن كان يشعر بالرقيا وتمضى اعترافات الازواج .- مثيرة .. عنيفة مهينة 0 
والسعادة عندما يستمع الى زملائه واصدقائه ؤكيق ) ايضا! 0 
يكذيون على زوجاتهم ؛ وييدعون فى ذلك 1 : فهذا الروج ٠‏ المتصابى » الذى تجاوز الستين . وجمغ 8 . 
فحاة اصيب هذا الزوج ١‏ الصادق .. بعقدة نقص املم . ثروة طائلة ٠‏ فراح يبحث عن روجة شابة بعد' ان كبرت 0 
اصدقائه» ٠‏ وراح دفكر إل طردقة تجعله يكذب على زوجته - زوجته » وجنت حياته العاطقية معها وبالفعل يتروج 2 
عن احل حل هذه العقدة المسيطرة 1 سكرتيرته القاتنة , ويكتب لها ألفيلا والسيارة ومؤخر , ل 
المهم . ان الفرصة جاعت . وذجح الزوج فق ان يكدّب الصداق .. وق ليلة الزقاف يفشل الروج العجوز ويحس : 53 
على زوجته كذبه بيضاء قادته الى قسم الشرطة | بالاهانة , فيتذكر زوجته الفاضلة . وكيف تحملت معه اح 
فقد وقع الروج الطيب في احابيل امراة نصاية الحياة ٠‏ بحلوها ومرها » ٠‏ وكيف كانت مهذية في حياتهها | 
وجميلة . تجحت 33 ان تدمع له د فرير » مسزوقا فوضعه: . الشاصة .. اما هذه الفتاة الطاغية , فهى تطالب بحقرقها ا 
فى علبه وقال لزوجته انه اشتراه عن ياريس خصيصا لها الطبيعية دون تهديب ودون ٠‏ نقديرنهء ايضا ! اج 
في عيد زواجهما ! وهكذا يتالم الزوج ٠‏ ؛ قيقوم بتطليقها بعد ان يدفع لها - 
وق قسم الشرطة اكتشفت الزوجة ٠‏ الكذبة » واحست كل مستحقاتها » ويعود اتزوجتة القاضلة المهزية أثلدما .. 0-7 
بالغيرة القاتئة من هذه الحراة المثيرة ١!‏ آميفا .. مهزوها ! 0-7 
ولق منزل الزوجية الهدكام أمسكت الزوجة ٠‏ بفازه . 2 ومن زوج الى زوج .. ومن اعتراق الى اعترف تعضى 5 


0 
ع 


التمثيل حتى الان هو اقوى جزء ف السهرة ما 

يجمله من شجون وعواطف وانفعالات ولكته 
على العكس جاء ضعيقا ومفتعلا ولم يكن من 
اسباب هذا الافتعال عياب الصدق لدى هذه 
الفنانة الكبيرة وانما اصرار المعد على تنفين 
سيناريو ما في راسه فرضه عليها واراد لها أن 
لضي وللمرة الاوقى رايت ٠‏ سيدة تنفذه يحذافيره لذلك افتقدت السهرة فى بعض 
الاحيان للتلقائية والبساطة التى تتمتع بها 




















مختلف الوظائف . ليلى عبد الوهاي القراء ان يعرفوا. مزيد! من التفاصيل:. بل انه اخقى عن وتعاستها ! ١‏ 1 0 
٠‏ العين يصيرة .. اصدارات جديدة- معد 59 
5 احد أكث 






الشتاء أشتريها كلها من وكالة ال 
ولاولادى لكن للاسف لا توجد قمصان 





الطاقة ومصادرها المختلقة || .... 











مستهملة .. اشعر بالالم لانثى اليس عن مركز الأهرام للترجمة والنشر. 3 
اواك للم :كبرت راجن الخين 9 اوقد الصبائي سك ا اج ا ع ا ا 
بصيرة واليد قصيرة . ١‏ يتتلول الكتابي واحدا من آهم 000 
ويضيف مشترى آخر .. أنه اتتظر فق حادث .. مات ملك فرنسا القونس الثاني - عروقهع تقطة واحدة من الدماء الملكية | الموضوعات التى شغلت الراى العام 3 
الأوكازيون لشراء ملابسه ونأ وجد ان ١‏ معم .. ملك فرتسما نكته ( "إريما تن الزرقاء .. االعالى وهو موضوع الطاقة 030 


الاسعار نار رغم الاركازيون اضطر 
لشراء الملايس المستعملة لاول مرة فى 
حياته وأنه يشعر ان اليلد أنقسمت 





تادى الملوك 
كان جلالته سليلا للويس السرابع عشر 


فيستعرض المصادر التلقيدية نمثل - ١‏ 
الفحم واليترول والغاز الطبيعي وهى ١‏ 0 او 





عتذما لقى حتقه وصنقته الصحف الباريسية ب المطائب بالعرش ول كن" 


















































فاق 1 2 ا[ مجلة لوفيجلرو مسجلت نقطة نظام وقاقت هذا السرجل كان بالفعل ملك قدا لالقونس الثالث عشر ملك اسان || ها تعرف بلتصادر غير المتجددة - ثم, 6 
تنسين  .‏ قل تلبس فنصي .. وفلس | فرتسا ٠‏ الاي ل يتنلول المصادر المتجدده للطاقة مثل عد 
: ا و جتلزته يوم فبراير احتشد عند الظهر اربعة الاف فرنمى دااخل ٠‏ الثلاثيتات واسقطت عنه مسي © | الطاقة النووية والطاقة' الشمسية . 

تقول د . ليلى عيد الوهاب استاذ || كاتدرائية سان ديئيس لحضور القداس الجنائزى الكبير ' وعندما ولد جلالته فى ابريل ؟؟ عد !| واستخدام حرارة الأرض وحركة مياه 0 
نر ل اش اتات | | الدشطد تتا فين الشا عن تصرييين . السسيدت سكب وى سن أ البطروطة الريح وخليا الوفود | - 
الطبقى 7 مستوى [ و يوما من اص ..و .6 ١‏ ذل خمس ستوات تيج * 8 
سب أتداد القدنة وق 0 الفونس دى بوردون يقيم قداسا ق ذكرى صعود لوس الس_إوحى من ون ٠‏ الأسبانية مدريد مفذ خمس ستوب لسرم كتابات فلسطينية. عه 


ولادته بثلاثة اشهنشيت الحرب الاهلية 
التى. اتتصر فيها ف النهاية الجنرال 





| المقصلة واثناء مغادرته الكاتدرائية هتف بعض الذين احتشدوا خارجها 
يحيا الملك ! 





رشاد ابو شاور د عاتب فلسطيني .. -ه 






. ويتخلصون من 
حاجياتهم .و ٠‏ وهناك أغلبية تبحث عن أئ 









الفاشستى فراتكو وتزوج من حفيده || متعرد . اصدر كتفيين الأول بعنوان . 
شىء رخيص الثمن ‏ حدث هذا ق بلد اول جمهورية فى جان قودنه وزير عمل شارل ديجول مؤسس الجترال كارن عام 19177 وإعدة اريعة ثورة اق عصر القروي » بتعرض فيه: 3 
وتضيف .. مادام يوجد من هو قادر التاريخ ..ويعد قرنين على الثورة القردنسية لق : جلالته اعوام وهويعد كل ذلك اين عم مباشر للملك لقضيتى اختفاء الكاتب الفلسطينى . ث5 


- ذخ وبكميات كبيرة الاسياتى وان كأ جلالته باختصا, ناصر السيد واغتيال القاص -- 
على الشراء يبدخ ويكميات كبيرة ديه [[ ... ولان التاريخ لايعود الى الوراء واسرة 2 . ورشم ان جلالته برس القانون وادى باثي شان خراودن جاكلت يتان 






















































ن تره فستستمر هد . عضوبارز ف نادى المئوك وهو ايضا يفت الفلسطيني ماجد ليق شترار . 
ميو 2 موود يفيل البوريون كما يقول المثل الشهير لاتنسى الخدمة الحسكرية وعمل قسلك المداماة الشوارع والاثارويواس الثدوات وينتقل الكتاب الثانى يروى يومياته تحت 2 
حاد فق ل ب رستقرا 0 ولا تغفرولا تنعلم شيذا فآن الوهم كان يكبر 'ثم ق البنوك كاى مسيوقرنسى اخرالا ان" هنمدينة الى الخرى بالهليوكويتر .. ٠‏ | الحصار الاسرائيل واجتياح “بيروة . 03 
الملجتمعات 89 ا النهاية فذه الحالة جريا عل تقاليد البوريون كان يؤمن بأته من والقصة كلها بالنسبة للفرنسين _ | بعنوان «١‏ يابيروت » 2 
وعن أثر هذه الظاهرة خصوصا نس الثانى ٠‏ طينة أخرى اته خلق ليج كم ويت 3 ل مسلية وهم يستعدون : 5 
الأطفال قانت د . ليلل انها 5 حياة كاملة ق الماضى كان يقول : انال ويضى يحمل فوق كتفيه قائمة طويلة هن ا 0 بين السلطنة والقبيلة 1 
بالدونية وان تظاهر الفرد يعكس ذلك | اخترعائلتى ولكتى احاول انابقى علىهذ1 الالقاب الموروثة منها : دوق انجسى عل الثورة .. الجمهوربة بين السلطنة 0 
فسيظل الاحساس الى ان يتحول الطقل || الارثبكرامة وعزة 2022١١‏ «وكاديكس ورئيس كنيسة سان ميشيل فالمؤسسات الدستورية هناك | والقبيلة- عنوان الكتاب الجديد 3 
الى شخص انتهازى أو مدمر. وطيقا لهذا الارث فالثورة الفرتسية ورئيس كنيسة سان لويس وجلالة العلك- والاحزاب” والعتظمات الجماهيرية || للكلذب ١‏ د . محمد عبد السلام - 
لل | التى تعتير احد اكبرواعظم ثورات التابيخغ الفونس الثانى ملك قرنساوناقار -«ادكان الزاسخة والتقاليد الذيمقراطية الاكثر || يعاقج فيه قصيا المجتمع اليمنى هن 5 
© © قفهل يمتثل انتشار ب ليست الا اغتصابا للشرعية والحكم . جلالته قد فكرق أن يمارص صلاحيات هذه رسيا خصائل حقيقية شد الليدروس خلال قراءة خاصة لتاريخ اليمن 4 
الروبابيكيا وتضاعف عددهم بهذه وطبعا الحكم لابد ان يعود الى اولاد الالقاب لسحبه على الفوز أصقر مخير على البريوتى. .. الاماعة إلى الجمهورية . َِ 
الفسبة اللحوظة دلالة ما - اقتصادية || الملوك رمهماطالت القرون ؛ 1 اول غرقة حجز ف اى قسم شرطة من اقسام الغروب هنا وهناك - 
او اجتماعية أو غير ول 91 ديسمير الماشى .حسٍ لفرت باريس ! :3 2 9 ١‏ ال معارضة ب 
1 دى بوريون بحكم قضائى - تصوروا القاب وطقوس ميته ولم يعد وقيل لحظات قليلة من مصرعة قال 
ل ساو 5 ( 1 )احقيت ف المطالية بالعرش الفيفسى معنى .بل لحياناتبعث عل الضحك وعع الفونسلمجموعةمن الم .ؤي إى, 1 ١‏ كتاب جديد للباحث أشرف مصطفى : 
ا ا عا د ووجه ضرية قاضية لى متاقسه على اللقب .. الالقاب محفوظة والطقوس مقدسة استعداد لتولى:العرش الان .. ثم توفيق عن لعربى للنشر والتوزيع - 5 
0 وتجولت ال هنرى امير اورايون و .. قال عقب سدور البق ااال الحم ابوت حب استاذنهم لكى يمارس رياضيته المقضلة . ييحث فيه موضوعٍ العارظة ومفهوبها 
ل 0 لحك لملابين المواانين الذين تابحو عل بكلدطنه تت ١ ٠.‏ ف التزحلق عل المي وين من :| السيدى والدينى والاجتماعى من خلال 0 0ن 
لديم اذى ضَُ الشاشة الصغيرة انا كبير المملكة .. و .. ف رثاء محدثيه لوقيجارو لمجلة 2 المكان : كواورادوق الولايلى المتحدة ” مداخل : تاريخى ‏ فكرى تطيلى - 5 
الجديد الذى حر 0 ووصفى بانى مطائب بالعرش سخف عرش المغرقة فى اليمينية لالفونس تشم رائحة > الوقت :الغروي .. 2 03 0 
يختلف ٠‏ | فرتسا لايطالبيه لكنه حقيقة مث ( ” + الاعية المجلة تقول كان حضف وده كن < ١‏ ومناق القاهرةكتب صحقى يعمل فى || سنتوات الدم ١‏ 
© © وهل يمثل_بائع_الروبابيكيا || ؟ - ؛ ) . 5 وسحره أخاذا بلا حدود كان يوقظ عند مجلة قومية اسبوعية يعد ان اجرى حوارا | . : . 
حلقة فى دورة إقتصادية كتمثل ف 8 هكذا يتحدث البوريون عن الحقائق بعد “محدثيه شيئا قديما وماألوفا وشعوبا ١‏ مع اين ملك عريى أنه اكتشف أن "أولاد 5 
اعادة تصندع الخامات القديمة || قرنينمن الثورة .. انقتقده الان .. وتضيف ف حسرة .. كان الملوك يتواضعون واولاد الصعاليك 0 
وتحويلها الى سلع جديدة ويبدو ان البوريون هناك فق قرنسا .. ملكاتموتجيا ..رغم انهلميحكم( ؛ ) 0 يتعالون والغروب يلا شك سوف يسطوى 
ويماذا تعود هذه الصتعة وهنا فى مصررينتمون الى مدرسة واحدة .. كل هذا الحنين الغامض والكلمات ياستخقاف هذه الكلمات خاصة أن سيلدته : 
المجتمع . ماذا تضيف إليه . وماذا والطريق وريما الغريب ان محاميه الاكثرغموضا ال اولاد الملوك .. يقاينة ‏ من اولاد الصعاليك .. 1 7 
تاخذ منه انها ظاهرة فى حاجة الى || الذى كسب هذه القضية ودافع فق ساحات > تهكم عل اولاد الصعاليك الذين خرجوا من : 0 7 
الدراسة ‏ القضاء عن حقه تولى العرش الفرنسىهى الشعب ليحكموا الشعب دون ان تجرى ق عيد الله الستاوى - 
3 
© اهنمت القتاة الاولى اخيرا بان تقدم من واستخدام المخرخ المونتاج السريع ليوضح:' 
فقفرات الدوم المفتوح الذى يداع طوال الدوم كل مناطق الطرد السكانى او المحاقظات التى ينزج 
خميس الى جاذب الفقرات الترفيهية والمنوعات منها المواطنون الى العاصمة وخاصة من 
هذا التحقيق التليغفزيونى الجكد عن الهجرة محافظات. الصعيد متل يتى صويف واعنيا 
الداخلية من الريف آلى د الى القلهرة واثرها على وسوؤهاج . 5 
التضخم السكاتى للعاصمة 
| واتسم التحقيق بالحيوية لنزول الكاميرا وتحن ل انتظار تحقيقات جديدة على هذا 0 
للشوارع واجراء جوارات سريعة مع المواطتين المستوى . . 00 
ىق هذا الكتاب تتناول الزميلة 0 


الصحقية فايزة سعد قصة الثورة 
الجزائرية مند مديحة 4 مليى 1١5146‏ 
كن هدعي الشريف ساعدية .. 

الدجل الثاتى فق الحزب / 


الصحفرين بفوز الاستاذ مكرم محمد النقلو عن جدارة وكفاءة واهلية مكرةٍ منصية كمسئول الأمانة الدائية للمنة 
أحمد مرشح الحكومة وريما لا يعرف محمد احعد لهذا المنصب فان. الركزية لحب جبهة التحرير الوطنى 
خثير من المشامدين خاصة نق تليق فطل ترشن بقل لحيل الجزائرى ٠‏ وتعيين عبد الحميد ا مهرى 












في الاستلا مكرم محمد احمد وبصرف 










المحافظات انه فق نفس اللحظة الذك 
اكان فيها التقيب الجديد دلتقى 
بالصحقيين على على أرضى تقابتهم مساء 
الاربعاء الماضى فق اطلر حملته 
الاتتخاببة كانت" السيدة عبائشة 


سقير مي الرياط خلقا له . 
ومن 

الوثائق 0 

الثورة مثل الرئيس الراحل هوارى 

يومدين - - الأخضر بن طويال - - مجمل 


يدخل .طرفا في معركة نقابية تخص. : 
اهل هذه المهنة وحدها وان 'يقوم 
بالدعاية حتى ولو كان المرشح 
الحكومة ‏ على حساب المرشح الآخر .' ” 






































البحراوى تستضيف على القئاة 9 شريق مساعديه ‏ أو عمران عمرو_ 
الثالثة النقيب المرشح فق برنامجها ب ا ا مرحوم عيذ الحفيط يوصوف ‏ أو صنديق 
٠‏ الكاميرا قدق بابك »- الظيفزيون كح ماي عانق الطاقر بودن باله- 

وبعيدا عن مشاكل الصحافة ‏ انحياته المطلق ٠‏ :]] الطاهر بالأعجل .. الكولوتيل رشيد 
امصرية الى كانت موضوع | والا فلملذا لم مشييهع ٠‏ 


البرناسج .. كننت مقدمته 
بقصائد التفريط وبشكل فج ودعائى 


© إن نشرة الاخيار جاقلة الفرنسية على القتاة الثانية قريح”] احدى المذيعات 
خبرا جاء فيه إن طائرة مقطت فق حِرر هاواى فوق المحيط الاطلتطى ! ! ! 

واذا كانت محررة النشرة قد اخطات قإن هذا لا بغفر لقارئتها عدم المامها 
الكاق بالثقاقة العامة لتعرف ان جز هلوائ تفع فوق المحيط الهلدي ولتتدارك 
الخطا وتصححه . 


وزغم كثرة الكتب التى تثاولت الثورة 
الجزائرية ‏ يظل كتاب زميلتتا من الكتب 
التادرة 1 يعمئه من تسجيل آمين . 
وتحليل واع الانعاذ الإتاتضتات: دخ 
هذه الثورة الحظيمة 

اوقد الفدت ‏ الزميلة كتلييا الى كل 
الشهنداء والشرقاء الأحياء والام 
جزائرية التى اتجبت هؤلاء الرجال . 














رس 215485 































مطلوب من المجتمع المضرى الآن 
1 آن يكون شجاعا ويفتح على نفصه 
: د عش الدجابير ٠‏ مهما تاله من 





: اأعمالة بعد كد . 
بدليل "ان" العتق فق عل معرسلتتا "ل “فق جاعةا 
الدومية اد واغرب آلف مرة من 
7 الغنف الديتى . .. ومع تلك فحت 
5 هذا التطرف الديتى هو من صنع 
هذا المجتمج المصرى نقسه وقيما 





: خان كاحسن فيلم 































ينتهى الامر بسقوطه. وانهيار دولته 


[ خيرى بشارة كاحسن 














: وتحميل الواقع بلا مبرن : 
و َ 3 وكاتت لجنة التحكيم قد متحت جائزة 
د أحسن أخراج للمخرج 
د .0 الرشاشات ومطلوى قرن ارخزال ق ع لسن اداج لصددج محم خان كن 
الاي ايدى الجميع الآن .. فعا بالك ول الفتاتة قاتن حمامة جائزة احسن ممقة 
شباب . مسالم متعلم أو نصف ف وهى الجائزة التى اثارت ردود فعل 
متعلم أغلقنا فى وجهه أيواب أك فو واسعة يعد ان رأى البعض احقية نجلاء 
نشاط سيامى أو ثقاق أو رياضى و قتحى بها عن دورها فى فيلم « احلام هند 
وتركناه ليستونى عليه ٠‏ الأمراء » م وكاميليا » وهى القيلم الذى حصلت عنه 
الذين وعدوه يدخول الجنة لى ملت . م عايدة رياض على احسن ممثلة مساعدة 
سهيد 






ويجائزة احسن ممثل مساعد فاز يوسف 
ل داود' فيلم: « سممك .. لين .. تمر هتدى » 


1.جائزة التصوير عن فيلم « سرقات 
صيقية » الذى فاز مخرجه يسرى 
0 تصرالله بجاتزة تقديرية..خاصة وفاز 
المخرج محمد خان بِجَائرّة العمل الأول 
5 .عن فيلم « زمن حاتم زهران » فى نقس 
الوقت وى ياقى القروع المتميزة حصل 
أ مودى الامام يجدارة على جائزة 
8 الموسيقى عن فيلم ٠‏ الدرجة الثالثة » 
8 وحصل أنمى ايو سيف على جائزة 
8 الديكور عن قيلم « يوم مر .. يوم حلى» 
الموتتاج عن قيلم د احلام هند وكاميليا:» 
م الذى حصل على جائزة الصوت ايض . 














ونحن الذين تركنا العقل”' 

ا مصرى يدمر نفسه بتشاط حملي 
منذ السادات وحتى الآن .. 

فبدا كما لو كان قد أغلق كل ابواب 
التفكير إلا في الدين .. وعطل كل 
ملكات الابداع أو مجرد الانشقال . 
حتى يمشاكل الحياة والسكن 
والأسعلر وتربية الاولاد .. ليصيح 
مهتما جدا يحجلب المرآة ولحية 
السرجل وطول حليليه وهل 
٠‏ القيقاب ٠‏ حلال ثم حرام .. 
واضبح التقكير الدينى هو نوع 
التفكير الوحيد المسموح يه والذى 
يشجعه الجميع .. حكومة واهالى 
معا.. وكان 7 الجمبع قد اكتشضفوا 
الاسلام فجاة وبعد أربعة عشر قرنا 
كان الشعب المصرى خلائلها اعمق 
واصدق إصلاما من كل الشعوب 
التى تصدر لنا الاسلام الآن لاسبابٌ 
سياسية واقتضادية لاعلاقة لها ناي 

دين .. رغم اننا تربينا جميعا 3ق ١06‏ 
بيوت مؤمنة فعلا بلا آى إدعاء أو و1 ' 
مبالغة ولم تكن تعاتى آبدا من أى ‏ 

























ولكن المدهش اكثر هو الذى ٍ 
تحاول الان ان تواجه .. ومتاخرا ٠١‏ 
.-. ظاهرة التطرف الدينى .. 
0 هي التي صتعتها 3 
الاساس .. 





وارهابيين يرفضون اى اختلاف ف 
الراى ويشهرون اتهامات التكفير قن 
وجه اى مخائف .. وكل انشطة 
الثقافة والنثر والتليفزيون 
خاضعة للايتزان ياسم الدين .. 


والبعض يتصور انه زكى يحيث؛ 





فق تجردة تعد اتحرافا لو تنويعا 


03 يحتوى ويتافق التيار الدينى. 0 

لاف مرق مراع سرع 

4 َ شيئًا ولكن يرتزق آنه قفى عل المديتة بللنوت 
د“ ١١‏ فقط بعض المحترفين من التيوخ .ف شتفم بين يدى اكلم 


أو حتى مخرجى الخمنوعات الذين. 
تحولوا الآن إلى السهرات الدينية 
باعتيارها موضة .. والتلفزيون ' نّ وتجعل من نفسها معيودة وإلهة . 
يفتح لهم الأبواب ويلغى لهم . ( : وْمْنا يالله 
« نادى السينما ء لبؤكد عند إلى 8 .ؤئا كان الجنيى من رغم 
م معصنيته فقد. أنزل بالمدينة الميتة 
و أن سف يلض وي ف الممسحورة التى - تيقيها. على حالها 
الدين .. وهو ٠‏ إيتزاز متنادل » لن. لل لاتتقير . وهكذا ماتت المدينة ورجع 


تضخك به على الجماعات الدينية ... 'العقريت بارادته إلى للبحيرة » ولكن 
لانك كلما قدمت لها تتازلا طليت منك | يثيت العقريت صدقه فانه يجعل المدين 
لكثر.. ولأنها لن. تكتفى ,قيل أن :ل 'شاهدا ولك بأن يلقى سكّر لوت عنها 
د تقلبها قلمة » .. فهل نحن نويد 3 نهارا .ليشهد_الثلاثة ساعاتها الاخيرة 
ذلك ؟ 9 داخلين فى. التجرية الثيرة بأن يعيشوا 





و 5 :و آخر تهار من حياة إلمدينة:. إن الزمثين ٠‏ 
سامى السلامودى: الواقغى والخيالى . حتى هذه التقطة من 

: م.السياق السرحئ ٠‏ منفصلان , ولكنهما 
يندعجان ويصيحان كدلة ؛ زمنية واحدة 
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' فاتن حمامة للاهاى : 





هذا السسؤال موجه الى اللجنسسة : 
ل الصنال تليفوقى ع الغنانة العيدزة . فائن جتعامة ٠‏ عقب أخلان دزا 

يجائزة احسن معثلة عن دورها في فيلم ٠‏ يوم مر .. يوم حلى » .. قالت 

ايدو كالغرورة لو انذى 3 تحدنت عن مشاعرئ 

الشخصية فق هذه اللحظة: وارجى اعفائى من الحديث ٠‏ . ولكن لا بسعنى الا 


- أخشى أن. أتهم بالتعال أو 


توجيه الشكر التجنة التى اختارتد 


الاهانى - - بالنظر لتاريحٌك العطويل الم يكن من الاجدى ان تفسحى المجال 
وم عد 0 


لآخرياتٍ سن الفنانات ل 


جوائز جمعية القيلم : 


نا للرولك البوليسبحخ 
تعى لسبضًا الماحح | 


اليس مهر. ا ل اعريق 
الجمعيات السينمائية الاهلية فى عصر - فى الخلمس والعشرين من فيراير الماى 





١‏ نتائج المهرجان السنوى الخامس عشثر بمثابة الاجماع على رفض 
80 الحكم البوليس ممثلا فى اختيئر النقال لفيلم « « زوحة رجل مهو ء اخراج محمد 
عام 448 وهو الفيلم الذى ينتقد يجراة بالغة المملرسات 
البوئيسية ايان الحقية الساداتية ويتعرض لتمودج رجل البوليس الذى يهب 
حياته لليحث والتحرى واعتقال الابرياء يزعم حماية امن الدولة( !)الي أن 


. وعن نفس القيلم نال احعمد زكى جائرّة 


/ احسن ممثل . كما نال السيناريست رؤف توقيق جائرّة احسن سيناريو ٠.‏ 
0 من نلحية اخرى جاء اختيار الجمهور لفيلم م يوم مر .- يوم حلو ٠‏ اخراج 
فيلم ليؤكد من حديد تواصل هذا 7 
يسينما الموجه الجديدة التى تهتم بقضايا ١‏ الوطن والمواطن يعيدا عن الزيف 


وترجيبه 


وتم .حجب جائزتى الماكياج واحسن 
ملصق دعائى إلة 

هذا وقد منحت الجمعية شهادة تقدير 
خاصة للطفل الموهوبي احمد حسين 
لادائه المتميز ق فيلم + يوم مر .- يوم 
حلى ٠‏ وجاترّة الريادة ف هندسة الديكور 
لعيد النعم شكرى جدير بالذكر أن 
مهرجان جمعية القيلم هذا العام كان قد 
تعرض لهزة عنيفة يعد اعتراض المخرج 
اشرف فهمى | متتج فيلم , اغتيال 
مدرسة » على عرض الفيلم وسحيه ق 
اليوم المحدد ددلك بزْعم : ٠‏ ان الجمعية 
لم تخطره بدلك مسنبقا ؛ واته غير مطمثئن 
للنتائج التى يمكن ان تصل اليها لجنة 
التحكيم ٠‏ 

من للعروف ان لجنة تحكيم المهرجان 
تكونتت من المخرج الكيير صلاح 
أيوسيقف زئيسا وعضوية عدد كيير من 
المهتمين والتقاد على رأسهم : الناقد 
لحمد ‏ الحضرى , والثاقد سامى 
السلاموني ٠.‏ والناقد احمد رآفقت 
بهجت . وقد صرح يعقوب وهيى مدير 
المهرجان : ه ان بياثا هاما سوف يصدر 
عن الجمعية يعد انتهاء المهرجان ٠‏ حتى 
لا يتكرى ذلك مستقيلا » 















































































على مساره الابدأعى صاغ المخرج أحعد 


إسماعيل عن إحدى سرحدات نجيب محفوظ عرضه الأخير ‏ مدينة النحاس - 
وبتتلخص نص الحكلية » ٠‏ المأخوذ عن آلف ليلة ٠ق‏ رحلة خيائية لمدينة مسحورة 
قام يها ثلاثة رجال رغبة اق الحصول على قمقم من قماقم العفاريت .. وحين يرمون 
الشبك إل البحيرة تخرج شبكة احدهم وبها قمقم . وينطلق صوت الجنى 


المسحور مئذ عشرين آلف سنة. فقد وقع 


1 قمقمه بين ندى الكلكة من صيد أصليه صياد القصر ٠‏ وحين لمست يدها مفتاح 
القعقم. وهى تقلبه خرج لها الجنى واعدا بتحقيق أى طلب تشاء مقايل حريته ٠‏ 
عندئد لبركت الملكة قدرة القوة التى أذعنت لها . فإذا بها تتمادى فى غيها 


عير حركتين : حركة الرجال الثلاثة ىق 
الدخول إلى زمن وحدث ماضيين , 
وحركة اصحاب الرّمن الماضى الذين 
بيداون ق تمثيل” أى إعادة تمثيل 
الاحداث ٠.‏ ومن خلال هذه اللسرحة 
المعتمدة على التوزع الزمنى وتداخل 
العلاقات الخيالية والواقعية يكشف 
محفوظ واقع المدينة ليقترب عمله من 
الاسقاط: وإن علب عليه طابع الذهنية 
اللغوية. والتجريد . 

تعامل أحمد إسماعيل مع النص 
مدركا ' مستوياته الزمتية والدلالية 
الختلفة ٠‏ قعمد إلى ربط الزمتين ٠‏ 


يقام الان المعرض الاول للفتان 
حازم يدوى فى تجريه جديدة للحوار 








272222222222222 
من ناقفذة بيروت ‏ 


الأهالى هج 


أنئسييهة 


أحمد زكى .. أحسن ممثل 
وق السادسة والتصف من مساء بعد ١‏ 
غد يقوم قاروق. حسنى وزير الثقافة 3 
وممدوح الليثى دقيب السيثماتيين 
يتوزيع الجوائز ثم يشاهد الحامسون 
العرض الأول لفيلم « يوسف وزينب » # 
أخراج محمد خان وبطولة فاروق © 
الفيشاوى والوجه الجديد مريم رشيد ٠‏ في 
التى اختارها المخرج من جزر الملاديف 
حيث صور الفيلم ٠‏ الذى تروى احداثه ل 
قصة مدرس مصرى يحيا مع أسرته ل 8 
ضائقة اقتصادية ويفشل ف الحصول 7 
على اعارة للدول العربية فتجره خطيبته (( 
ويتجح فى الحصول على وظيفة ياحدئ 
جزر الملاديف وهناك يكتشف ان 
العواطف الاتسانية الحارة قد عوضته لا 
كثيرا عن الحلم الدائم بالثراء . 


مجدى الطيب 








































الواقعى والخيالى .٠‏ عبر مشهدية ' 
بصرية واقعية التركيب والحركة وتجسد إل 
ذلك ق التموذج الادائى الذى اعطاء # 
لمجموعة ممثليه فيدوا كما لوكاتوا دمى 7 
مسحورة قاتكسر اترّان الحركة العادية: ( 
وتداخلت صورة المديتة وهى مسحورة ‏ 
مع صورتها ق اليقظة خاصة فى حركة| و 
المجاميع بحيث تحصل على إحساس 
باليقظة .المسحورة ٠‏ وسعى إلى مايمكن 
أن نسميه بالمشهد السمعى حيث يأتى . 
الصوت من خارج الاطار المادى للمكان 
المسرحى ولجا المخرج . أحيانا ٠‏ إلى 
تكوين مشهده المسرحى بأسلوي اللقطة 
السينمائية معتمدا على قدرته فى 
التشكيل بالضوه . وبدا ذلك واضحا ل 
الاعتناء اللافت بحدود اللمكان الفنى 
وتعطيع المتظر إلى صور تمتلك قدرة على 
التجميعات المركبة لينقسم المكان إلى 
مجالات مرثية . غير أن امد 

بحاجة إلى اجتهاد أكثر ق تكوين الرجال 
الثلاتة لكى نستطيع تمبيز العلاقة بينهم 
وبين سكان المدينة ف المراحل التى 
سبقت آى تلت دخولهم ق الزمن 
السحور . وريعا كان الجتى يحاجة إلى 
تخيل بصرى إلى جانب تخيله الصوتى , 
وكذلك كان الحوار الذى يدا مطولا ق 
عدد من الأجزاء بحاجة إلى أن يتحول 
إلى مشاهد تعييرية وحركية ٠‏ ويينما 
جاعت قطع الديكور التى صممها يحبي 
حجى موحية ومكونة ياقتدار للمجال 
اليصيرى والحركى ٠‏ ان آداء مجموعة 
المعثلين ‏ فرقة أسيوط القومية ‏ جاء 
مفتقدا للحساسية التمثيلية ٠‏ فهناك تعثر 
صوتى ٠‏ تعثر حركى ٠‏ ثرثرة ا جسدية ٠‏ 
وسوى المقتدرة ثريا إيراهيم ٠‏ فقد كانوا 
يحاجة إلى تدريب على التركيز ليستطيعوا 








إدراك القعل المسرحى والاستجاية 
الحرة داخل الموققف الوهمى المتخيل ‏ 
و 

محمود تسيم 


معرض الفتاتة اللينانية نجاح طاهر 
المستوحى من محنة “بيروت .. 


تقول الفنائة من تافذة بيروت تر 
انفسنا كظلال ونرسم تكلانتا اكائها 
تقف فق الضوء 






ف 4 5 
© الصفحة الحادية عشرة 3] 


للأمر يكسسان .. والاثر يمساء فقط 


بتكاليف وصلت الى هليون ونصف من الدولارات . وبجهود اكثرعن ٠٠‏ شركة 
أمريكية . تم شحن العرض الأمريكى الدرامى الموسيقى ١‏ سفينة الاستعراض ٠‏ 
الى القاهرة للعرض على دار الآوبرا والغريب , انها جاعت يجمهورها ايضا ! 
فوجىء جمهور القاهرة بنقاذ التذاكر فى صباح اليوم الأول لبيعها . فقد تم 
حجز 78 / من مقاعد العروض لتسويقها فى امردكا , بالاضافة الى نسبة اخرى 
تم توزيعها يمعرفة الهيئات الدبلوماسية والثقافية الأمريكية بالقاهرة وهكذا 
اقتصر الأمر على الأثرياء المري ؛ وعلى ذوى الحظوة ممن وجدوا تذاكر . 
والعرض الشهير عمره 5١‏ عاما 
منذ عرض للمرة الآولى ؛ وطوال هذه 
السنوات يحاول مخرجوه الختلفون 
واخرهم مليكل كين منذ 1١487‏ أن |0 
يحافظوا على الطابع الكلاسيكى الذي 
بدا به ومازال العرض يستخدم المناظر 
المرسومة بدلا من قطع الديكور : مما 
ساعد على سرعة تحريك المتاظر بدقة |[ 
كما ابقى العرضن على روح 8 
الامتعراضات الامريكية فق 
العضرينات حتى بدا وتتميز | 
الوسدقى والاداء الحى للخناء | 
والرقص والاستعراض وتاخد 
المشاهدين الى اجواء استعراضات 
هولدود الشهيرة عبر مدة الاستعراض 
التى تصل الى * ساعات . 
ممه 3:1 1 1 9 0 
العامة 8 أ اخيرا ٠‏ اعلن يوسف شاهين عئوان 










5 - 35 فيلمه الجديد . الذى تكتمل به ثلاثية 
يقام اليوم الاثتين القادم مهرجان . و ال ءى 0 0 
شعر العاميه بالمركر الثقاق السوة السيرة الذاتية للمخرج يعد الاسكندرية 
0 بالمركز ال ال السوفيتى ليه وه حدوته مصرية ٠‏ الفيلم الثالث هو 
ع مح عنوان نحن حا 7505020 5 انا انث وات أتاه 
















6 الثلاثة , 7 1 
00 يشارك يوسف شاهين فى تمثيل 
8 الاباء الثلاثه هم بيرم التونسى - بديع # إرفيلم . مع يسرا وتحية كاريوكا ووجه 
جديد ٠‏ يفضل المخرج الايتحدث عنه 
الآن 1 


شمرت جريدة «اوراق عمانية . ل عددها الآخير تحقيقا للزميل مصباح : 
قطب عن المؤسسات الغربية التى تغزو عقول العمل ٠‏ وهو الأول فى سلسلة 
تحقيقات عن هذه المؤسسات سيق للجنة الدفاع عن الثقافة القومية أن 


خيرى ‏ قَواد جداد : 
اما الابتاء فهم شعراء اسمية | 


كشفقت 1 يبة من نشاطها . وبينت كيف انها قدخل ف علاقات ' المصرية ‏ م 
ار الوعى الرئيسية وهى توسع مجالات نفودها ا يتمد 3 اللهرجان الشاعل: سيد الحامسى والحراصى .. 
وعملها يوما بعد يوم يهدف . جمع المعلومات وترتيبها لخدمة مصالحهم أ سحام د سرع الخد 00 6 فى أريع دول عربية 


وخاصة فى مجال القوى البشرية واتجاقاتها كما يقول أحد المسئولين ‏ 
المصريين فق مؤمسيه هائز سايدل الالمانية موضوع التحقيق ثم يتساطل : 
لكن لماذا نقيل نحن بذلك ؟ 
وياتينا الرد ساطعا من خلال التحقيق نقسه ان هنك مصالح مياشرة, 
لبعض كيار المسئولين تريطهم مع هذه المؤسسات قهم لايلتقون مع 
التوجهات القكرية الرئيسية للمؤسسة التى يقوم مشروعها الثقاق على 
الدفاع عن القطاع الخاص ومحاربة الاشتراكية: فى العالم اجمع فقط وائما. 
تستقيدون من وجودها المادى أئضا ويقتحون امامها الأبواب يحكم 
اغلبيتهم , المصنوعة فل مجلس الشعب دون مناقشة جدية لمخاطرها 
ولاعجب ان ارتيطت الثورة المصادة بعملية تشهير واسعة النطاق بفكرة 
الملكية العامة والقطاع العام حين اخذ المحللون والمنظرون للرأسمائية 
التارخة يدللون بمقولات من عدم النفس وعلم الصياسية والأخلاق على قساد 
الملكية العامة الخلقى بكسر الخاء , . 'كذلك فعنت مسلسلات الاذاعة 
والتليفزيون وافلام السيثما وامتلات الاسواق بكتب البطولات الخارقة 
ن اصحاب رعوص الأموال الكبيرة وهؤلاء ألذين تبدت مهاراتهم 
البهلوانية فى نهب القطاع العام وتكوين الثروات على حسابه . 
وكان ذلك كله تمهيدا لاصدار سلسلة القواتين التى تفكك القطاع العام 
وتحاصره لصائلح الراسمالية الكبيرة اجنبية ومحلية وتأتى مثل هذه 
المؤسسات التى تعمل فى ميدان اجتماعى خطير لتلعب دورها فى التجسس 


الثقافة الجماهيرية تنتظي ! 
يفتتح الفنان د فبرية تتكس | 
للوحاته ف إسبوع واحد احتفالا ببلوغه 
السستين . الاول تم افتتاحه امس يقاعة ؟ 
اخناتون بالزمالك ” ٠‏ والثانى يوم الثلاثاء ١‏ 
القادم ق معهد جوته 9 


مسرحية ( الحامى والحرامى ) 
التى كتيها محفوظ عبد الرحمن 
ودقدمها المسرح الحديث بدء من 
الاسبوع القادم سيتم نقديمها خلال 
عام واحد فى ثلاث دول عربية اخرى - 
الى جانب مصر- هى الكويت من 
اخراج عبد العزيز المتصور والاردن 
؟ من اخراج حاتم السيد ‏ وسوريا من 

أخراج غسان جيرى أما ىق مصر 
فسيخرجها سعد اردش ويقوم 
ببطولته ابو يكر عسزّت وسهير 
المرشدى ومحمد رضا ومحمود التونى 
والحان العرض وضعها محمد الموجى 
والغناء لاحد الكحلاوى . 


صعود 


يعرض المركز الثقفى السوة 
.مساء. اليوم فق تمام السابعة فيك 

























حابم ه صعود » للمخرجة السوفيتية 
من جهة وق تقنين الانفتاح من جهة آخرى والدفاع عن وترسيخ 9 5 5 ك3 
جدورها قن وجدان العمال والعاملين وبطهم بعصائح غريبة عنهم 0 شرينكق زوجة المخرج 


وتدعونا الحقائق التى كشقتها اوراق عمقية لتوجيه السؤال لاتحاد 
العمال والثقاقة العمالية ومؤسساتها والمنظمات الديعوقراطية كلها 
ماهوياترى موقفها من هذه المؤسسات ومن الدور الذى تلعبه فل صنع 
الوعى وجمع المعلومات خاصة وكما يقول المسئول المصرى : ٠‏ القاعدة 
العامة ان مصر ليست فى حاجة الى معونة إل مجال التدريب الادارى لسيب 
بصيط وهو أن الادلوة علم اجتماع بالاساس ومعنى ذلك انها مرتبطة 

بالقاعدة الاقتصادية والاجتماعية فل يلدك التي تختلف مالضرورة عن اليلد 

 ضيفيو إثانيا ان لدينا من الذيراء مايكفى‎ ١ 
هذه الحقيقة الآخيرة يان المؤصسات الاجنبية تصدر بطالتها‎ 0 
ايضا الينا وتحصل لخيرائها على وظائف هى من حقتا وتمستنزف رعوس‎ 
الاموال الوطنية واقعيا فلماذا تقيل ؟ حقا لملذا‎ 

ال بيد ان تشتايه اتسنا الس كرفا واجياتا أزاء: متمرق 


فريدة_النقاش 


ويعتير التقاد هذا الفيلم من 
صرخات البيرو سترويكا الاولى . 
966060656606660 


هلوسة امام المدعى الاشتراكى 
بعد نجاح مسرحية الدخول ف الممنوع يطولة حمدى أحمد يستعد المخرج 
مرحي السيد راضي لاخراج مسرحية هملوسة بطولة فؤاد المهندس وسهير 


المسرحية نتناول فق شكل كوميدى ساخر قصة هروب وزير تموين دولة المريخ 
بعد محاكمته امام المدعى الاشتراكى للمريخ وهبوطه للارض حيث يلتقى فق 
8 مصر ياحد المسئولين الكبار ف الدولة وهو يعد نفسه للهرب الى الخارج عقير 
اتهامه فى عدة قضايا امام المدعى الاشتراكى المصرى . 
/ يهذه المسرحية يقنتح المذتج مدحت الشريف ثانى مسرح له فى القاهرة بعد 
مسرح الجزيرة بلكنيل الذي عرض مسرحية الصعايدة وصلوا! لنفس المخرج 
000060606 


0 المركز الاكاديمى الاسرائيكل بحى شعبى : 
1111لا 













/ 
0 
1 
١ 
| 
: 
/ 
0 









فى يناير الماضى ٠‏ وقبل ايل م عن افتتاح مكتية التراث اليهودى بمعيد 
شارع عدلى , تم افنتاح فرع لمر" كر الاكاديمى الاسرائيل بحى الظاهر . فق 
محاولة للوصول الى عمق الاحياء الشعبية المصرية بالقاهرة ٠‏ الاخطر من 
هذا هو أن يواصل ٠‏ الياحثون ٠‏ الاسرائيليون عبر هذه المكتبات ومراكز 
البحث ما بدأه اباؤهم منذ ثلاثينات هذا القرن ؛ من سطو على التراث 
الموسبقى والفولكلورى 5 93 مصر والشام ٠‏ ونهب الآثار ونسب م 
اليدوية الى تاريخهم وذرائهم 


بدا الياحثون اليهود مخططات النهب لم يصنع اليهود خلال الاف اليينين 
3 فولكلور؟ خاصا بهم .. هذا ما يؤكده د . 

محمد خليقة حسن استاذن الدراسات 
اليهودية ياداب القاهرة ٠‏ ويضيف ان 
اليهود فى يلاد الشتات شرو بعادات 
وتقاليد الشعوب المضيفة ٠2‏ لل حين 
انتجو! هم فنا شعبيا خاصا جدا . 
وغير مفهوم للشعوب الأخرى . 
والاصل فى الفن الشعبى أن يكون 
مفهوما للانساتية الواحدة . 

وتقول د . لطيفة الزيات أنه اذا كان 
ثمة تراث لليهود هنا ٠‏ فهو تراث مصر . 
وينيغى وقف عمليات السلب والادعام 
بالابداع اليهودي فى مصير التى وجد فيها 
الابداخ الفرعوتى والقيطى والاسلامى 
دوتما ضجة مثل هذه - 

وتمثل عمليات دس نجمة داود قل 
الوشم اليدوى فى بعض مناطق سيناء 
محاولة لتاسيس استعمرارية حضارية ٠‏ 
وتكوين تصميمات ناتجة عن جمالية 
مزورة ‏ هكذا يوضح د . محمد حاقظ 
دياب - قهم يروجون لوحدة مزعومة بين 
الثقاقات السامية . وعن امتداد مزور 
لهذه الوحدة ل سيتاء ٠‏ كثقافة شعبية 
يهودية جنويى اسرائيل ! 


؟١‏ كاري عيسسة ميسلاد محوسد عبد الوقساب 


يحتفل الموسيقار محمد عبد الوقاب بعيد. . ميلاده يوم الاثنين القادم 1١‏ 
مارس وق سابقة غير تقليدية استقيل الفنان الكبير شهر عيد ميلاده هذا الحلم 
يتسجيل اغنية من غير ليه بصوته وكان قد اعدها للراحل عبد الحليم حاف 


ليغتيها قبيل وفاته ون 6ن نه 
عيد السيننما الافريقية فى واجادوجو 


حصل الغرلم الغاني ميراث أفريقى للمخرج كواو هنسه على الجائزة الكيرى 
إل الدورة الحادية عشيرة لمهرجان واجادوجو السينمائى الاقريقي كما حخصل ٠١‏ 
قيلعا افروقيا على جوائز من هيئات مختلقة . 

وفاز الفيلم السودانى المحطة للمخرج الطيب مهدى بجائرة السوق الاوربية 
المشتركة للافلام الطويئة وفارٌ بجائزتها للافلام القصيرة فيلم شيرة الحياة 
للمخرج . الصومالى عبده احعد شهيد 

جدير باالذكر ان السيتمائيين الافريقيين يعتيرون مهرجان وأجادوجو المعبر 
الحقبقى عنهم , بعتس مهرجان قرطاج والقاهرة المتهمين بالتحين ! 


اسطواتناته الى قلسطين دون ان يترك 
نسحًا اللصر كما وعد . وأثتاء احتلال 
لسيناء تكرر الآمر حين جمع 
دوف تيو 517" نموذجا من موسيقي 
البدو وتم تصتيقها ضمن قوائم التراث 
اليهودى . ويضيق العتترى ان الغريب 
هو اتهام الصهاينة لنا باهدار تراث داود 
حستى والسطو الشعبى على لحنه قولوا 
لعين الشمس ٠.‏ والحقيقة ان اللحن عرف 
طريقه الى حناجر الناس يتلقائية شديدة 
. عشية إعدام ايرافيم 
الورداتى قاتل العميل يطرس غالى , 
دونما ملحن أ إعداد . 
ويسرد عبد الوهاب_حنفى رئيس 
ادارة الفنون الشعيية بالثقافة 
الجماهيرية حالات سرقة أآخرى 
« للباحثين » اليهود » متها دس نجمة 
داود فى العملات آلتى تين الثوب 
اليدوى يسيناء ٠‏ وإعطاء اسماء يهودية 
للاعشاب الطبية هتاك . وجمع أثواب 
النساء من واحة 'سيوة . 





يعير مهدى الحسيتى المخرج 
المسرحى عن دهشت المخائقة 
الدستورية المتمثلة لق اعطاء السفارة 
الاسرائيلية والمركز الاكاديمى او الجالية 
اليهودية حق الاشراف على مكتبة التراث 
اليهودى ٠‏ ويحذر من خطورة التعامل مع 
المصربين اليهود كجالية لها حماية 
خاصة من دولة اجتبية . 

ويطالبي د طه حسين الفتان 
التشكيلى يقرض رقابة على اقواج 
السياح الاسرائيليين فى تحركاتهم . 
ودعا علماء الأثار والأجناس وغيرهم الى 
القيام بدورهم ل . الفرز والتصتيف 
العلمى لمحتويات المكتبة ومجمل وثائق 
التاريخ اللصرى بما فيه اليهود 
المصريون . 


مجدئ احسنين 




































ديمقراطيون ! 


المفارقة فى السودان الشقيق 
هى ان السياسيين يتصرفون 
بروح الاتقلابيين السكريين 
بينما يمارس العسكريون دور 
السياسيين الديمقراطيين ٠‏ 
الحريصين على توسيع قاعدة 
المشاركة ووحدة التراب الوطنى ؟ 

ويرتكب السياسيون كل 
الحماقات ثم يدهشهم ان يتحرك 
العسكريون لانتزاع السلطة . 


ومنذ ابرز « انقلاب عسكرى ٠‏ 
به نابليون بونايرت فى نهاية القرن 
الثامن عشر . هناك ميررات واحدة 
للاستيلاء على السلطة بالقوة 
وهى الظلم والفساد والقوضى 
وسوء احوال المواطتين . 











وقد لايدتاج يعض 
العسكريين احيانًا الى اى مبرر 
منن ان اختفت الحدود قيما 
نسميه بالعالم الثالث بين مهام 
السياسيين ومهام العسكريين ٠‏ 

لكن اذا كان هناك قى العالم 
الثقث من لايطمح الى السلطة من 
العسكردين فهم العسكريون 
السودانيون - 
















وقيما عدا الاستثناء الوحيد 
]| الذى مارسه جعفر نميرى 
مغتصبا السلطة من الجميع . قان 
القوات السودانية المسلحة كانت 
دائما اكثر القوى زهدا فى الخلط 
بين دورها فى حملية الحدود 
والدور الذى رض عليها فى ادارة 
شئون البلاد . 

ولو ان القوات المسلحة 
البريطانية او الفرنسية انتزعت 
السلطة السياسية إل اى ظرف من 
الظروف ا تخلت عنها طواعيه .. 
او دون معارك دموية كما فعلت 
القوات المسلحة السودانية , 





فقد تخلى القريق عبود يوما عن 
السلطة دون قتال. وسلمها 
المتشسير سوار الذهب كاملة دون 
اكراه الى الساسة المدنيين . 


ولم يتح لاى احزاب او 
جماعات سياسية ما اتبح 
للاحزاب والجماعات السياسية فق 
السودان من حق التعبير 
والتنظيم وادارة شئون البلاد كما 
اتيح للزعامات والاحزاب 
السودانية .. 


لكنها - دون أن نتدخل ل 
شئون احد ‏ تصرفت بدرجات 
متفاوتة كما يفعل غلاة الاتقلابيين 
العسكريين الذين يتدريون على 
شئون الحكم الى ان يزيحهم 
انقلاب عسكرى جديد . 


ومن اجل كسب حزبى ضيق 
أضاعوا فرصا ذهبية لوقف 
الحرب الاهلية فى الجنوب ,. 
ووضع حد للمجاعة وتمزيق 
الوطن الى اشلاء يستحيل 


ومع ذلك لم يغامر العسكريون 
بازاحة السياسدين واكتفوا 
بتوحيه ٠‏ التنصح المسلح .» او 
المدجج بالسلاح ؟ 


وللمرة الاولى تقف غالبية 
الرأى العام وقياداته وهيئلته 
المنظمة فى تعاطف واضح مع 
العسكريين ضد السياسيين 
'وللمسرة. الاولى يكون مطلب 
العسكريين الاساسى هو توسيع 
قاعدة المشاركة الديمقراطية 
وليس العكس . 


وهكذا يقدم الشعب السوداتى 
الشقيق العظيم وقواته المسلحة 
نمونجا غير مسبوق فى الحرص 
على الديمقراطية وعلى وحدة 
الوطن لكل سياسي مدنى محترف 


يقبيع داخله ١‏ جنرال. أو 
٠‏ كولونيل ٠‏ فى الخرطوم ويقية 
عواصم الامة ! 























رووا لنا كيف وقع عايشبه الأزمة 
الديلوماسية يسيب سلوك ضابط في 
مصر وقع تحت يده مواطن كويتى 
باتصدفة , 


بدات القصة بوصول اثنين_من 
الركاب قادمين من افريقيا.. تقدما 
بجوازى سفر كويتيين .. ساور الشك 
رجال المطار .. فيد التحقيق معهما .. 
وانتقلا من المطار الى ٠‏ بيت لاظوغلى 
الآمن ...6 . 

لانعرف كيف سلم أحدهما من 
التعذيب . لكن الاكيد أن .سببا ما 
جعل الاخر يخضع لصنوف والوان 
من العذاب . 

لم يعترف الشاب الكويتى بتزوير 
جواز السفر ( ولم يكن هناك تزوير 
بالفعل . قبدات عملية التعذيب يعدة 
وسائل ابسطها الضرب المبرح الدى 
ظنت آثاره فترة طوطة .. 

لم تحاول الشرطة المصرية 
الاتصال بالسفير الكويتى فق القاهرة . 
أو السفير المصرى فى الكويت لتسال 
وتتحرى .. لم تضع احتمالا أن 
٠‏ المتهم برىء حتى تثيت إدانته ٠‏ .. 
ولكن الضابط الكختص لجا الى 
الأسهل . والأسرع . والأقرب إلى قلبه 
ولمنهج وزيره فائهال ضربا وتعذييا 
...ا لينترع تلك الحقيقة 

ان الجواز مزور والشابٍ 


5-5 كان التعذيب لانتزاع 
الأقوال .. 

وريما كان بسيب عبارات وجهها 
الشاب للضابط فاعتيرها أهلتة له .. 

ربما .. وربما .. لكن الأكيد أن 
تعذيبا وقع وازمة تطلير شررها بين 
القاهرة وعمان والكويت .. 

فى مكان الاحتجاز . ولا ادرى اذا 
كان قد تغير من موقع الى مواقع .. 
استطاع الشاب ان يعطى رقم تليقون 
اسرته لمحتجز آخر كان فى طريقه الى 
عملن .. ومن عمان اننقل الخير الى 
الكويت ه. فبيدات الاتصالات 
الحكومية .. وزارة الخارجيسة 
الكويتية تتصل بالسفارة المصرية .. 
السفير يتصل يوزيرى الداخلية 
والخارجية في مصر .. يصدر قرار 
بالاقراج القورى .. يساقر الشابٍ الى 
عاجرا عن الحراك . ياديا 
عليه كل أثار «الأيام الخوالي . 
تلتقطه الجماعات الاسلامية لتجوب 
يه ١‏ الديوانيات ٠‏ وهى مكان اللقاء 
المسائى للكويتيين حيث يتبادلون 


الحديث والقصص والاخبار .. جليوا ٠‏ 


ن : ٠‏ هكذا 


احاسيس الغضب بين ابناء اليلد 
والجالية المصرية التى يصل عددها 
الى ربع ملدون أو يزيد .. يريطهم 
بالكويتدين فى العادة علاقة طيبة , 
وقيل ان تزول ٠‏ آثار العدوان ٠‏ 
بالعلاج الطبى طليت الحكومة 


ايضاحا رسميا .. وجاء الايضاج على 


واسف .. و .. خرجت الصحف التى 
كانت قد عبات الراى العام 


الكويتية من الحكومة المصرية . 
وجه الاستعجال : ٠١‏ هذا خطا سنحقق ‏ , ' 
قبه ونحاسب المسثول عثه . .. ١‏ : 
وبالطبع لم يخل الآمر من اعتذار 


بماتشيتات عريضة تقول. ٠‏ مصر 
تعتذر رسميا ٠.‏ . . 
و.. أصبح الأمر فصضيححة .. 
ولكن .. ٠‏ رب ضارة نافعة » فقد اعقب 
ذلك القبض دون سبب على مواطن 
مصرى ف الكويت فتدخلت السفارة 
على القور , وتم الافراج عن المواطن 
دون ان يناله ايذاء .. واصيحت 
القاعدة ‏ أو نرجو تلك ٠‏ غطاء 
دبلوماسيا ٠‏ لكل مواطن على ارض 
عربية .. فيها شعرطة .. وحديث عن 
حقوق الانسان ! . 
الواجهمة 
البحريية 
كنا قذ ذعيتا فى دعوة تضم كل رؤساء 
التحرير .. وكاتت المناسبة العيد الوطنى 
الذى تراجعت احنفالاته عدة سنوات 
بسبب ظروف الحرب .. بل تراجعت 
احتفالات أعياد أخرى كعيدى الفطر 
والأضحى بسيب احداث فلسطينية أو 


عربية . 
* فى هذا العام ٠‏ اختلف الأمر فقد 
توقفت الحرب التى كانت تسمع صوت 
مدافعها ىق مدينة ألكويت .. وتراجع 
الخطر الذى كان يهدد كل بآخرة تيحر 
حاملة المحصول الرئيسى للتصدير : 
.. وياتت النشآت الكويتية التى 
تريض على شريط ساحلى ضيق اكثر 
٠‏ وباتت الاسواق التى طالما شكت 

من الركود اكثر رواجا .. وان كان سوق 
العقار ‏ يسبب انكماش العمالة - يشكو 
من اسوء الخال حتى أن اصحاب | 
العمارات يضطرون لتخقيض الايجارات 
واغراء الساكن لاقتناء الشقة والتى 
وصلت قيمتها الايجارية الى ما يعلدل 
الفين او ثلاثة ألاقف جنيه مصرى 
لغرفتين وصالة حديثة اليناء ! 

ذكرى الاستقلال تأتى هذا العام ى 
جى متتلق ٠.‏ وهو جو ساعد على عودة 
النشاط السياسى وسريان الدم فق 
النوادى والجمعيات والجامعات 
والتقايات .. يل والمطالية يعودة مجلس 
الأمة الذى تعطل فى ظروف الحرب . 

ولكن .. وف عجالة الوقت التى حكمت 
الزيارة كان مما يلفت التظر تلك 














عن بين انجوم الصحقيين الذى 
:خحرصوا على الحضضور للادلاء 
أحمد يهاء الدين - 
محمود السعدني -د . يوسق ادردس 


. عبدالغنى ابوالعيتين- صلاح 


حافظ .. فتحى غانم ‏ محمد عودة - 
تصطفي بهجت بدوى - أحفد 


حرى فى مجلس الشعب 





التفبيرات التى تحدث ف مدينة الكويت ٠‏ 
وذلك الاهتمام الذى تعطيه الدولة 
للترويح والترفيه . 

الناس هتاك يملكون وقت فراغ يمتد 
ق كثير من الأحيان ليوبى الخميس 
والجمعة .. والناس هناك يعملون كثيرا 
طوال الاسبوع .. ويملكون امكانيات 
مادية .. وامكائيات للاتتقال دون عناء .. 
وجاعت الفكرة : لماذا لايتحول الشريط 
الساحلى على الخليج العريى لسلسلة من 
اللشروعات التى تستفيد من الموقع .. 
ويالفعل جاء ها اسموه مشروعات 
« الواجهة البحرية , .. سلسلة من 
المطاعم والتوادي والحدائق ومراسي 


والربيع .. ى-. هكذا على طوال 
وجدوا متنفسا يختلف ق طبيعته عن 
الفنادق والمقاهى محدودة العدد 
والديواتيات إلى الجلسات المنزلية .. 
السؤال : لماذا لم يتحول تيل 
القاهرة .. بل والذيل كله من أسوان الى 
دمياط والاسكندرية الى مشروعات 
مشابهة ؟ لماذا لم يهتم وزير السياحة : 


الخواجات ان بحن يي 
والاسرائيليين .. صحيح ياسيادة الوزير 


٠‏ اليس 
الترويح حقا إنساتيا ودعامة. اتتاجية 
ايضا ؟ 


أخلن ذلك .. وبالمناسية ٠‏ ويينما 
ييحث السيد الوزير عن «١‏ عاير سبيل 
اجنبى ٠»‏ ليأخذ فندقا أو يدير مشروعا 
سياحيا .. وييتما اصيحت مهمته ل 
الحياة الغاء التمصير, والتحرر من 


التآميم , ومحارية القطاع العلم .. بينما 
.يحدث ذلك فى مصر كانت المفاجأة لى ق 
الدولة الراسمالية الكويت أتهم قد انهوا 
عقد شركة هيلتون العالمية وتولى الفندق 
الكبير الملل على الخليج شركة وطنية 
تحمل اسم . كويت اتترناشييقال م . 









نقيب جديد ومجلس تقابة . 


كبار الصحفدين يم يعلايسهم الفاخرة وعطورهم ٠‏ القوية ٠‏ مع 


شباب الصحفيين يعلايسهم 


الكيار مشغولون بمقابلة 8 - والاغلبية مشغولة بالخدمات 
والامتيازات الجديدة التى قدمتها الحكومة لاتجاح مرشحها : 6٠١‏ شقة - 
0٠٠‏ سيلرة - , قرارات( من بينها قرار جمهورى ) يستفيد منه الصحفيون 


والتقاية - 


اشترت مؤسسة كبيرة ( ٠٠٠١‏ ) علبة طعام فاخرة ‏ ثمن العلبة 
الواحدة 5؟ جتيها , ٠‏ ووضعتها بين يدى احد المرشحين لمجلس النقاية ! - 

قال المرشح صلحب العلب ا ا و 
خاننى 7٠١‏ صحقى من اولاد الايه . واكلوا عن العنب . ولم ١‏ يطمر 


تفارقنا سيرة ١‏ اللواء أركان حرب زكى بدرء . 

فى كل مكان . كلن الحديث يبدا بسؤال عما 
.. هل صحيح أن 
ضريا قد حدث وسيابا قد نطايرت فى أجواء 
المجلس العتيد الذى يمتد تاريخه ‏ أو تازيخ 
الحياة النيابية فى مصر لأكثن من قرن ؟ . 
5 .. ومن شتم من ؟ ومن هزم من ؟ .. 


.. والرواد لايتقطعون كأنهم - 





٠‏ ولم 


بعد ان 


فى اسيا ‏ 


يديرها مصريون .. ياسيادة الوزير . 


ال متيل د . محمد الرميحى رئيس 
تحرير مجلة العربى دار الحديث طويلا 
حول الاتتقاضة :. طرح السؤال يقلق د - 
سليمان العسكرى امين عام المجلس 
الوطنى للثقافة والقنون : هل يمكن ان 
تستمر الانتفاضة الفلسطينية طويلا ؟ . 

واشتعلت المناقشة التى شارك فيها” 


أستتكر البعض السؤال وكات فال 
.. ورحب البعض باللناقشة 
قالخواطف والضرورات السياسية 51 
جاتب .. والامكانيات فى جانب آخر .. 
فما هى الامكاتيات ؟ . 

٠‏ وطرحت الإمر مشكل آخر قالسؤال 
لايد أن يكون: هل تستطيع 
الانتفاضة ؟ .. وهل تكفى وحدها- 
اذا استمرت وهو الأمر المرجح - 
نتحقيق التحرير .. ام أن التحرير 


: تئزمه وسائل_ اخرى اضافية .. 


فى سرادق نصف انيق .. لجتمع الحفيون يوم الجمجة للضي لاختيار 2 


فيهم .. فسوف احصل على 8٠١‏ صوت . . المصيبة أن المرشع لع يحصل على 
أكثر من ٠٠؟‏ صوت وباقى الأصوات لم « 


يطمر . فيهم 1 
اقم اود لاه من الصحفيي انهم شلهدوا ل المرشح وهو ياكل نصف. 


العلبي . لوجده ٠‏ : 


انتخب أحد الصحقبين اللواء زكى بدر وزير الداخلية نقييا' 


للصحفيين ! 
وانتخب آخر الفتان الراحل اسماعيل ياسين ١‏ 
وكتب صحقى ثالث كلمات يعاقب عليها القانون ! 
ورفض صحفى رابع أن يكتب شيثا + ٠‏ وتركها خقية . 


تسو ساس سي 1 


ل قن عدبت لوطاو شو اسل 
وهو السياسة الأمنبة والتعذيب وهو|. 
ماتضمنته الاضتجوابات لِم. يكن. مثار 'مناقشة : 
غرق الناس ف العجائي والطرائق .. 3 
تراجع الحديث عن القضية الأصلية وإن لم 
بتوار تماما .. ققد اطل علينا من خلال قصص 
« عليرة للحدود » .. 
. من بحكم أن القاهرة تقع فى افريقيا 





2 












0 


111 


ااا 


١‏ اسع 


* 
0 


1 


١ 


1 


| 


لم1 


1 


5 
يدبا 
وذ 
ع١‏ 


بل هى عابرة للقارات 
يا والكويت نقع 


الدكايات ‏ تروى عن الداخل 
الفلسطيتئ الخثير.. والذى يلعب 
البطولة فده اطفال وفتيات وفتيان. من 


كل الاعمار .. 
| اغلقت اسرائيل المدارس- حقى , 


الحضانة - واغلقت الجلمعات .. 
قتحول الطلبة الى حلقات فل بيوت 
.. يدرسون نفس 


وطاة المشكلة الاقتصادية 1 


بتاجيل مشترياته ,من 'مليوسات .. 
اتصرف الى الى ماقو ضرورئ للحياة .. 


. وامقاومة .. 


وتطورت لشكال المقاومة".. قئم يعد 
الحجر وحده صلاحا ٠‏ ولم يعد الحجر 
وحده تهمة تستحق السجن .. دخلت 


أسلحة المقاطعة المشروع: الاسرائيق : 


هذا وهناك لم يكن يعرفها اخد .. لكنها 
تعرف كل شوره وتدتكر اساليب جديدة 
النضل وتماوس قبادتها يتعليماج 
واضحة تقول للاسرائيليين : 


هناك سلطة وطنية . _ فثك يرق 


الاستقلال والاتفصال عن الاحتلال .. 
فتعليمتهم هى المساشدة » 
وتوجيهاتهم هى المسموعة والكثير من 
المناطق يجرى احتلالها بالقوات 
0 » بينما يتم تحريرها 
ليلا حيث ينف الاسرائيليون 


تتطور وتتنوع .. ومجالات التصعيد 
كما أنها قائمة على جاذب العنف 
الاسرائيل فانها قائمة على جاتب 
النصضال ١‏ 
المدنى الكامل لم يتم يعد . والعنف - 
-. فق حالة التصعيد - سلاح نو 


حين وصلتا الى الكويت كان هنك /. 


حديثك عريى هام .. فقد حملت طائرة. قوق . 
خاصة الزعماء الروحيين اللبنائيين الى 


لقاء هو الآول من توعه .. 


الا 


000 


اتماط الحياة . وتحت : 


الفلسطينى .. والعصيان, 


حدين : احدهما يقر .. والاخر يشحة” 
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آلت جرائم الاعتداة الال العام بصورة بشعة اصيحت تهدد امنيا . ا 
0 حابي كام ا م 1 الي « دحرجة ٠»‏ السلطة 


من فوق كراسيها الى تحتها 


.. والوقائع كثيرة 


تكتفى منها ببعض الوقائع 


الثابته مثل : استيراد المواد العداية الفاسدة ص البتوك الوطنية غلى' 


صورة قروش اعطيت لاقراد 


ون ضمان ٠‏ قضايا تمس معض المسئولين” 


واقرباتهم ا ركفت جمع ع الاموال التى قام يعضها باكبر عملية نصبي 


٠ اق_تاويختا‎ . 


ما خفى كان أعظم ! ! ! 


والمتمات المشتركة لهذه الوقائع تنحصر فق جرزة مرتكبيها وامبتخفافهم '' 


بالسلطة ضخامة حجم امال ١‏ 


, اجراءات مضلدة تستغرق وقتا مويلا 


تسمح :فل اغلب الاجيان بمغادرة « الجمل بما حمل ٠‏ ردود فعل محدودة في.. 
مواجهة الافعال الفاضحة كل ذلك يدعو الى زبادة الفجوة بين .الحكم . 
: وامحكومين ويقل من مصداقية الادارة ويشجع على تكرار الاخطاء 


والخطايا .. 


يتحدث الراى العام يما يحدث حتى قبل اعلانه يوقت طويل ثم لا يلبث 
ل ا ل 00 


] الدول .. وهو تبرير غير صحيح 


الكبدر بين ما .يحدث هنا وهمناك 


صسواء فى حجم العدوان او ردود العقل المصادة اذ سيسقط هناك وزراء 
ومديرون وتحدد المسئولية تماما فيما يحدث . 

وبائرغم من التغييرات والتبديلات والمداكمات يلمس الراى العام ان هذا 
لذ يؤثر فى استقرار هذه التظلم بل يدعمها اذ لا يعنى الاستقرار ر أعطاء ظهورذا 
ا يحدث ولكنه يعنى دقع الدماء النقية لتحل محل الدماء الفاسدة والعسماح 


للهواء النقى بطرد الهواء الملوث . 


بعض الداس يلقون بالمسئولية طبعا على الدكومة فما يحدث من صميم 
مسئوليتها فليس معقولا ولا مستطاعا ان يباشر الرئيس كل شثىء بنفسه والا ٠‏ 
كان ذلك عي مسئوليته الحسدمة فى اتخاذ القرارات المصيرية ف : 


امامهم ايقنا .- 


مواطن غزة والضفة عن الترفية 2 امار يي م ا ال ا 1 


والوقلية خير من العلاج . لم لا تفسح القيادات التى يضل الى مسلمعه عدم 


صلاخيتها الطريق. الى الاصلح 


والانظف ؟ وقد يلقى البعض باللكسئولية على . 


مجلس الشعب الرقيب على السلطة التنفيذية لم لا يطالي يتحديد المسثولية 
حتى برتدع الجميع ؟ لم لا يقتصد أغلب أعضائه فق مديح الحكومة حتى 


يجدوا وقتا للكشف عن متاعب 


الئاس ؟ 
< اهل اجهزة الرقاية هى المسئولة هل تعلم هذه الاجهزة بما يجري قبل 
خدوثه ؟ هل قيلغ ما تعلم الى من يتحتم عليه ان يعلم ؟ ومن هو هذا الذئ. 
.يتحتم عليه إن ي“نم وما هى اجراءاته بعد ان عرف وعلم ؟ ثم هل الصحافة 
هنى المسئولة ؟ وهل الراى العام هو المسئول 
وحينما يختار البعض فق تحديد المسئولية يلقون باللوم على اسرائيل فهي 


صاحية المصلحة. في إهدار امذنا القومى واستبلحته 


ا مضادة فيلقون بالسئولية على 


.. اما رجال الثورة 


عيد التاصر باعتباره السبب الوحيد فى 


'الكوارث التى تحدث لنا بالرغم من انه انتقل الى رحعة مولاه مذذ ثمانية عشر 


00 الحوادث والخطايا اليوم وغدا طانا ظلت المسئولية غائية .. 


الميلشيات التى تمثل الطرف الاخير 
القاعل لقرق تيدأ بالطائفة الديتية .. 


يحتفى 
الاسرائيى : لن ضحليا الاقتتال. 


العريى تزيد عدد!ا عن ضحايا أى 
حرب اسرائيلية ‏ عربية ؟ وهل تعود 
بالفت بين عن الليناشيين ٠.‏ حت ب 
بالقادرين من اللينائيين ‏ 

الليناني الفقير هو العاجز وحيه عن 
الهجرة .. وحتى يات قصة اللبناتى 


الذى عرض ايتاءه للبيع قمسة ‏ 


الشنيخ صياح الأحمد اقدم وزيس. 
خارجية. ونائب رئيس الوزراء 
يه . الكنويتى والذى يراس اللجنة 


السداسية قال لنا الته 


وخلال ذلك هنك كما يقول 


| الأحمد ‏ هدفان عاجلان يقول صباج 

. الدولة ( الرئيس ورئيس -الحكومة . 
ورئيس اليركان ) .. 
.. الدستورى الذى يعيد التواقق بين 


و الاصلاح 








:وهو لنه عندما تصل اللجنة إلى 


وخرجت ماتشيتات سق عذال | نهلية الطزيق : وتضبع اطلر الاتغاق 
البشرى , فزعماء السنة والشيعة ٠‏ 
والدروز والموارنة وغيرهم يطلبون السلام * 
0 : والوعدة معد حرب دلمت إريعة عشوا 
عاما لى يزيد - 


.- اللبتاتي فإنها سوق تدعو قمة عربية 
مجلما للجامعة العربية: يوثق 
7[ الاتفئق ويحرسه .. اى أن اللجنة 
سوق تحرص - بلماعات لخرى - على 


وثاد السؤال :هل تدج اللجنة .. لوقي 


ممؤضرك لش فيا نقد ني لجيه 


3 هدم الستوات ؟ِ. 


مفتدفيته الجر وار ؟ 






٠ :‏ هل تنتهى, - 

م : الاق يعتهع ل 
بعد الن لصبحت يلا حكومة ويلا ١‏ 

يرن 0 رئيس دولة - - تحكنها.. 0 2 


قيتعية > التي شاره فيه الجطيع! 
ادعو للكجنة' السدآمبية - 


في” فلك د سي جو 


. وجود تغطاء عربى يضمن :الاتفاق على 
الواقع - ١‏ 


هل خان: وقت اندثار ٠‏ القضيحة 5 
المجتمع .. لكن جمهور المسرح قالها ٠...‏ 

ومع 

. التجمان حسين فهمي وعرّت العلايق 
: لكن التصفيق إشتد كك 

9 خهاية الأصرحية .. بت الفا 








ل اهملا .. 


دا بكوات 


زعماء لينان هم الأكثر شتودا ف 


٠ اهلا يا بكوات‎ ٠ 
انها بترا ؛ رق تبني‎ 
ويقلومون كل‎ ٠ يفسون‎ ٠ , يحكمون‎ 


رد 
1 


ل 
تمعوة ضد اد ل 


.. ضد التقيير . 


ان 


ححا عون حسين 
فهمى ) - . والمثقف ‏ الثفثر 
ع 2 والذى حاول ان 


يد القراءة والكتابنة وكلمة 


الديمقراطية . تجهزوا عليه . 


الحال .. لكته ترك ذلك لذكاء المتفرج , 


فستفرج المسبوح الابدا أن يكون أله 


له يقل لينين أنه 
صراحة للثائر 0 ا 
والتحديث وإحداث اتقلاب سنمى في 


ققد لتقن الممثلون ‏ دورهم .. 








1 الا 











